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从 辑 外 活 


ee， 
研究 与 实验 ， 尤 以 科学 事业 和 需 甚 o 而 沁 
蕉 事 者 ， 其 成 就 也 ， 较 落 勉 绢 者 ， 更 易 
於 成 就 o 业 他 家 於 业 余 时 间 : 攻 和 孜 於 其 
所 好 ， 其 成 就 之 希望 自 多 o 故我 国 欲 求 
科学 之 进步 ， 业 饼 家 实 鱼 重大 责任 ， 而 
知 无 粮 志 界 来 日 之 发 展 ， 尤 加 乎 业余 家 
也 oo 

但 我 业余 家 底 从 事 讼 研究 ， 各 不 
相 谋 ， 偿 择 其 所 好 而 试验 之 ， 裔 或 有 人 
已 得 其 究竟 者 ， 共 他 尚 摸 案 讼 黑 喇 中 ， 
饶 费 金钱 ， 又 耗 时 间 ， 其 不 经 济 可 知 9 
是 以 非 互 相 联络 不 可 ， 而 业余 各 秋 有 成 
立 之 必要 也 吕 

业余 租 织 饶 知 需要 妖 ， 其 组 各 之 
网 要 ， 导 进 行 之 目标 ， 更 非 有 相当 之 准 
人 备 不 可 否 旭 易 小 流 鲜 ， 状 前 途 殊 多 候 
研 o 故 希 业 余 家 踊 焉 广 购 意见 ” 你 篇 大 
雏 钳 学 术 之 进步 ， 和 竺 会 国 家 就 国 际 科 


学 地 位 之 光荣 也 5 
入 国 











三 种 利用 19 号 芙 空 管 的 穆 路 ora 


19 号 是 2 伏 脱 直 接 郝 省 电 管 一 类 中 的 公 几 管 ， 原 来 是 专 供 低 尝 率 乙 天 放大 
或 调幅 用 的 。 其 实 ， 就 是 二 个 三 极 管 合 余 封 在 一 个 管 训 ， 如 第 一 图 ， 有 雨 个 伍 极 ， 





有 三 个 屏 极 ， 分 别 通 到 管 外 5 ， 天 序 
义 极 也 是 雨 个 ; 在 管内 站 联 着 “人 
， 只 有 雨 端 通 到 管 外 过 样 ， 第 , 
公 体 共有 坟 脚 ， 用 六 孔 管 座 。。 一 2 
如 第 二 图 是 管 座 的 地 位 ， 柱 1 ”图 和 
屏 ! 是 一 租 , 柱 ? 屏 * 又 是 一 租 s 从 / 
糙 压 2 伏 阶 ， 糙 流 .26 从 配 ， 
玫 屏 奈 135 伏 肌 135 伏 脱 135 伏 胸 
柱 鱼 奈 0 宇 二 六 于 -6 5， 
屏 沛 (手电 访 时 ) 10 稻 奏 配 “4 苏 盎 本 1 巷 人 本 
屏 流 (50 估 怖 到 ) 2 二 2 
荷载 蛆 力 (两 屏 半 ) 。 10000 欧姆 “10000 欧姆 ”10000 欧姆 
过 大 170 舟 矶 特 130 纷 克 特 ”95 其 天 特 
输出 241 无 特 1.9 列 特 1.6 无 特 


用 一 个 30 号 激励 时 ， 可 得 工 25 鳌 特 的 输出 o 


有 好 多 外 国 杂 苇 训 登载 着 ， 利 用 19 号 管 作 符 别 种 用 途 的 乡 路 。 翻 千 起 来 
2 有 下 列 三 类 o | 
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图 
人 上 5000o 郊 
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第 一 类 是 一 管 机 ， 术 1 屏 1 部 份 作 检 波 ， 橘 2 屏 ? 部 作 低 过 这 放大 。 汪 等 稼 路 
; 人 地 位 和 经济 ， 携带 轻便 ， 最 合宜 做 手提 式 " 第 三 图 是 一 个 稼 路 的 
例子 *。 过 是 短波 收 和 楼 的 一 例 ， 要 改 长 波 也 极 容易 o 

第 二 钴 是 用 作 二 和 级 低 通 波 放大 ， 柱 1 屏 ] 部 份 作 第 一 级， 柱 2? 屏 ? 部 份 作 第 二 
级 ,前面 加 一 航 检 波 ， 便 成 很 有 效 的 两 管 机 ， 若 再 加 一 般 高 放 ， 效力 更 好 2 如 第 四 
网 ，C1 是 和 检 波 级 交 连 用 的 储 电 器 ， 01 Mfd ，C2 是 屏 1 和 贪 2 交 连用 的 储 电 器 ， 
也 是 .01 Mfd ，Cs 是 屏 ? 过 出 方面 的 支 路 储 电 器 ，.001 Mfd,， R1I 是 枉 1 的 交 连 电阻 
”五 十 万 欧姆 o 福 ? 是 屏 1 的 交 过 志 阻 十 万 欧姆 Rs 是 橘 ? 的 交 过 电 阻 ， 伍 R1 同 o 
第 三 类 是 用 


波及 振 泪 管 。 用 要 1 
屏 1 部 作 检 波 ? 杨 2 屏 2 
部 份 作 振 给 o 照 第 五 
图 样子 ， 可 以 做 一 个 
很 好 的 短波 接 苇 机 ， 
接 到 长 波 机 上 ， 便 成 
下 人 了 一 个 超 外 差 式 的 短 
波 收 井 机 EL1 是 检 波 
部 份 的 初级 圈 ，L? 是 枉 路 图 ，L3 是 振 漫 部 份 的 傅 路 圈 ， 工 4 是 再 生 图 。LIL2 合 ， 
LsL4 合 ， 各 作 
成 插入 式 e CIC4 沁 | 
都 是 140 mmfd; 
可 用 全 速 式 。 Ca2 
Cs 都 是 100 mmfd 
C5 是 250 mmfd 
”C6 也 是 100 m 
mfd， 接 通 长波 杰 . 
的 天 稼 柱 o R1 是 四 二 二 癌 和 
二 百 茧 欧姆 ，R2 人 4 “8445 台 
是 20 欧 姆 ， Rs 是 二 葛 欧 姆 "REFC 是 高 扼 圈 狗 2 5 世 享 利 9 
每 僚 一 种 新 里 空 管 出 世 ， 条 有 好 多 业余 家 去 试验 o 试验 结果 ， 往往 发 现 好 
多 新 的 用 因 。 业 和 家 精囊 的 可 贵 ， 过 也 是 一 个 区 好 的 例证 ,区 号 管 的 利用 2 决 不 
限 认 上 还 各 种 。 新 北 样 的 产生 ， 正 是 没有 罕 玫 呢 o : 
* 参看 本 灯 语 第 二 低 第 十 二 期 529 页 与 第 二 佐 第 廊 期 392 页。 -| 
第 十 七 期 CH 人 5 月 SHOES 第 七 三 七 页 


ae 
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(第 五 图 ) 
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建立 业余 租 鞭 之 路 ac 罗 


业余 组 身 这 问题 ， 给 我 们 高 雏 得 睡 也 睡 不 着 了 ， 先 事 我 售 和 类 位 同志 私 大 

通讯 间 讨 论 过 。 ， 现 把 他 们 的 意见 ， 节 包 在 下 : 
(一 ) 和 藉 沉 :先生 的 嫩 网 

(1 ) “ 围 体 方面 须 人 各 种 仪 器 给 同志 研究 

(2) ”发 一 短波 电 襄 和 和 社员 通读 

《3 ) “ 社 中 鸭 费 ， 除 直 社 员 补 助 以 外 ， 再 在 短波 电 训 拉 些 广告 (〈 往 者 按 
: 业余 电 吝 除 供 学 术 研 究 外 ， 不 能 作 商业 上 之 广 和 否 o ) 

(4 )” 和 社员 中 硼 寥 可乐 部 ， 话 剧 部 ， 京 天 部 ” 演 襄 部 ， 和 文化 教育 部 等 ， 
在 广播 界 活动 o 

(5) 发 往 辑 部 发 行 判 物 ， 或 和 现 有 刊物 合作 

(6)“ 识 问答 部 ， 肚 问答 笑 答 履 ， 非 社员 须 购 买 问答 狂 

《7 ) “分 成 若干 小 组 ， 每 星期 集合 讨论 一 问题 ， 或 研究 一 东西 ， 其 结果 在 
狗 二 月 一 区 的 大 会 中 择 要 报告 ， 共 同 评定 后 在 刊物 发 表 o 

(8 ) “农村 合作 入 或 其 他 奉 末 围 体 等 ， 欲 装 收 音 机 作 娱乐 及 教育 用 者 ， 社 
中 得 出 借 或 低 价 代 装 。 


(二 ) 江 志 起 先生 的 痘 昂 
…: 脚 踏实 地， 是 我 们 唯一 的 信条， 再 以 高 向 人 格 与 徽 竹 精神 ， 补 救 技 术 
人 同人 人 0 计 ， 充实 其 内 容 ， 扣除 质 
雍 的 实验 ， 作 学 理 的 研究 … 
(三 ) 陆 瑛 先生 的 嫩 见 


二 抱 定 一 个 有 始 而 无 终 主 义 ， 所 大 研究 能 度 ， 从 小 碟 做 起 ， 慢 慢 展播 到 


粽 疯 上 述 族 说 ， 到 先生 的 办 法 最 切实 ， 值 得 我 们 参考 的 ， 江 障 先 生 能 在 理 
葵 上 关 发 ， 也 极 重要 ， 又 承 他 们 问 起 我 个 人 的 意见 ， 我 的 意见 是 : 

(一 ) 业 欠 精 神 趴 在 服务 国家 奥 人 理 ， 人 入 社 的 通 抱 着 不 欲 多 权 和 ， 证 玉 义 
务 的 决 必 ,不然 就 更 失 我 们 原来 的 意义 ， 若 另 件 或 通 器 的 供应 需要 和 基 一 商业 租 身 
合作 时， 再 与 之 订立 相当 休 件 

《二 ) 不 取 个 人 主义 的 方式 ， 不 被 商业 势力 左右 ， 固 放 注 意 》 不 被 少数 人 
包 欠 巨 应 郑 到 ， 权 属於 公 朵 ， 能 给 负责 者 3 我 的 希望 是 这 桂 吕 


第 七 三 及 页 (三 年 克 月 五 月 )- 和 贡 - 二 郊 


本 
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(三 ) 团体 是 一 个 有 机体 ， 要 各 个 秋 胞 健 至 ， 整 个 围 体 才 健 休 ， 所 以 加 入 
业余 租 身 应 有 业 和 你 家 的 资格 ， 决 不 是 有 一 夏 石 机 或 置 一 优 货 收 香 机 就 得 加 入 ， 至 少 
当 於 业 队 生 命 作 的 短波 感 有 奥 趣 ， 有 服务 蔡 卓 的 志 硕 


过 会 看 到 蔚 者 意见 和 各 同志 的 来 信 ， 可知 业余 组 菱 已 是 我 们 共同 的 要 求 ， 
无 疑 地 五 求 发 而 需 之 事实 的 推 划 了 ， 芙 的 ， 过 吉 包 含 着 长 进 的 意义 神 丛 国家 人 姑 的 
意义 ， 人 类 文明 的 进步 原 是 工具 的 进步 ， ee ” 才 是 人 类 浊 
步 的 现象 业余 租 答 的 成 功 正 是 过 现象 反映 之 一 部 o 

拉 杂 需 文 ， 但 人 管见 ， 膛 请 族 热 心 同志 指教 。- 


-ATEEv 二 A 辣 丰 y 时 - 
如 何 改 得 臣 收 童 机 信 长 短波 十 用 式 om 
中 国 无 棕 电 二 人知 第 三 期 如 何 来 做 -- 个 业余 家 ”篇 中 ; 述 及 一 业余 二 管 短波 收 埋 
机 之 说 彰 外 造 法 。 阅 钙 醒 思 一 试 ， 东 氢 装 成 长 短波 式 ， 以 便 同时 收 现 广 潘 播 蔡 ， 目 
又 欲 利用 蔓 有 之 亚 美 3021 号 00046 阁 法 拉 特 之 可 释 储 电器 ， 以 减少 装 秆 费 用 吕 
但 当 诉 计时 ， 因 该 楼 调节 用 之 可 杰 储 电器 之 储 电 量 仅 0001 犯法， 中 入 计 再 加 二 枚 


插入 式 糠 圈 ， 舍 不 能 包括 公 部 广播 波 展 。 因此 改装 之 计划 不 得 不 芹 绝 身 行 o 但 改装 
之 念 ， 兹 不 因 之 中 止 ， 其 后 苦 思 再 三 ， 偶 得 一 妙法 。 其 荐 站 请 看 附 周 9 当 闻 中 之 健 


刀 人 公报 开 关 扳 在 上 无 时 ， ， 调整 称 路 内 之 可 和 储 
电器 之 储 电 量 篇 00046 闪 法 ， 柱 区 储 电 器 之 储 
电量 旭 和 需 ,00025 疾 法 ( .0001 十 00015 二 00025) 
% 当 扳 向 下 方 了 蛙 ， 幅 极 储 电 器 储 电 量 改 舍 需 
"0001 和 内 法 ， 同时 笛 整 称 路 内 之 可 从 储 电 器 之 储 
电量 旭 需 .000113 疮 法 [00046 又 00015(00046 
+00015) =.000113] 此 数 奥 原 钦 路 中 二 可 释 储 
电器 之 纺 储 电量 .000114 姜 法 (0001+00014= 
000114)， 相 尖 不 到 百 从 之 一 [(000114 .000113 





二 000114< 语 ] o 计划 成 功 后 ， 立即 试验 9 其 千 果 ， ， 当 用 第 四 个 入 图 时 (所 用 才 
狐 围 计 绪 七 十 二 圈 ， 证 估 一 又 四 分 之 一 英寸 长 ;其 族 章 力 想 较 完 全 照 书 米 裂 者 往 小 ) 
已 能 收 到 720 千 明 这 之 同 乐 电 吝 余 。 照 此 情形 ， 不 此 不 再 加 徐 圈 数 而 收 到 全 部 广播 
眉 ， 即 退 一 步 言 ?最 多 只 须 再 加 一 枚 终 圈 ?但 如 此 可 收受 较 五 在 公 尺 更 长 之 波 慨 罗 9 

但 照 此 改造 合 ， 原 有 秋季 储 电 器 之 分 列 式 之 优点 将 失去 o 落 能 诈 二 要 305 
号 可 释 储 志 器 ， 或 改 用 微 功 度 租 ， 则 收 土 时 ， 亦 不 至 发生 困 失 。 
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舶 来 收 棚 机 检 查 举 例 ccw 


读 并 者 有 舶 来 收 介 机 的 ， 在 款 了 之 人 后， 往往 来 信 欧 问 坏 在 何 碟 ， 吾 们 接 
”到 了 过 种 问题 之 后 ， 实 在 不 能 作 一 具体 的 指示 ， 照 理 ， 收 香 机 损坏 之 后 ， 就 是 要 修 
理 者 修理 ， 有 时 亦 许 要 用 电表 或 测验 器 来 量 一 下 ， 大 见 分 晓 ， 况 且 机 内 另 件 接 缘 有 
些微 的 走动 ， 往 往 会 发 生 不 可 思 矿 的 千 果 ， 二 样 那 庄 可 由 推 想来 断定 ， 不 过 阅 者 之 
中 > 不 无 自 备 一 些 傍 器 的 ， 那 友 自 己 修理 ， 亦 是 一 种 增加 智 识 和 径 验 的 机 会 ， 所 以 
本 篇 来 持 北 个 检查 的 例子 ， 以 便 著 位 参 卷 

人 Radiola 
67 收 香 机 误 落 。 ,过 
只 收 得 杰 损 壤 的 现象 是 
在 开 允 一 二 分 钳 和 后， 声 
得 郎 慢 盆 的 低下 来 ， 以 
致 完全 消减 ，〔 多 路 大 
了 略 见 附 圆 群 条 粮 路 将 认 
下 期 参考 栏 内 登载 ) 无 
意 中 把 自动 香 量 苦 节 管 
27 取 下 ， 声 香 又 复原 了 
:不 双 把 机 身 从 外 壳 中 
取出 ， 那 麻 就 是 将 自动 
壹 量 笛 节 器 播 上 ， 收 香 
机 疯 能 很 好 的 工作 二 三 
甸 点 ， 若是 把 册 身 装 进 
”外 站 中 ， 则 讲 落 又 起 水 
了 过时 候 电源 部 份 扬 
声 器 一 切 的 一 切 都 用 电 
表 等 测量 过 ， 兹 不 见得 
有 缺点 ， 但 是 一 装 浊 外 
壳 中 ， 衰落 仍 免 不 了 。 
过 一 回 在 各 芙 空 管 的 极 上 都 用 测量 器 求 量 了 一 量 ， 草 发 现 收 得 机 在 者 沙 上 了 
: ”高 放 和 中 放 的 27 管 福 压 昔 从 9 伏 胸 ， 跳 到 90 伏 脱 : 贡 是 把 纤 路 丈 拿 来 仔 引 的 看 
了 一 看 ， 业 知 道 高 放 中 放 橘 回路 都 是 在 自动 否 量 届 节 义 路 之 内 ， 代 端 确 在 自动 香 量 
调节 管 上 o 有 : 
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因 乱 自 动 理 量 调 节 管 是 供给 高 中 放 柱 压 的 ， 权 压 大 到 过 种 地 步 ， 自 动 昔 量 
调节 管 屏 流 一 定 很 大 了 ， 和 从 过 吉 推 刷 ， 大 概 自 动 理 量 调 季 管 福 极 回路 靠不住 ， 受 不 
到 权 压 ， 所 以 又 把 需 回 路 的 一 个 1 Meg 痰 质 电 阻 掉 了 一 掉 ， 但 仍 华 无 效 ， 认 是 再 
使 柱 回 路 推 湖上 去 ， 仁 末 一 查 ， 最 后 发 现 了 收音 和 拾 赤 的 爸 换 开关 ， 在 稍稍 加 上 一 
点 压力 时 ， 自 动 昔 量 柱 回 路 与 车 量 秋 凶器 接触 就 中 断 ， 过 粮 把 收 香 机 的 代 端 薄 着 了 
， 由 上 面 看 来 ， 党 端的 出 处 已 经 慷 了 好 状 个 湾 ， 葬 革 着 o 

(2 ) Earl 91 DG, 不 发 香 。 “， 浇 是 收 昔 机 不 发 昔 ， 那 未 在 交流 收 香 机 
圳 照 修理 的 纸 验 ， 只 要 在 整流 管 条 极 就 是 高 压 输 出 一 端 奥 机 壳 问 用 直流 电压 圾 先 量 
， 看 看 有 没有 高 压 壹 出 ， 者 是 有 高 压 供 给 的 ， 那 底 再 量 各 芙 空 管 极 ， 考 看 有 没有 不 
通 ， 大 概 低 过 释 压 器 初级 或 柱 回 路 稼 围 及 香 量 调节 电阻 万 极 旁 路 储 电 器 最 宜 注 意 ， 
因 篱 出 秽 子 往往 是 过 种 地 方 ， 过 台 我 们 克 到 了 Earl 91 DC.， 亦 如 法 泡 异 ， 因 和 需 电 
源 由 110 V .直流 供 葵 不 成 问题 ， 所 已 第 一 步 就 量 了 一 量 各 惧 窑 管 极 ， 过 一 求 就 发 现 
了 高 放 和 第 一 般 徐 波 屏 极 至 从 条 电压 爸 成 鱼 数 ， 拿 出 粽 路 圆 一 看 ， 灼 看 到 了 屏 极 回 
路 或 直接 奥 志 源 负 粽 有 相 和 地 方 ， 所 以 趴 空 管 的 灯 株 电 压 反 较 屏 电压 正 了 ， 扰 疑 地 
决定 了 接 B 扼 制 圈 的 滤波 储 电 器 A 确 片 ， 用 欧姆 表 一 量 ， 果 然 不 出 所 料 ， 放 是 把 原 ， 
床 接 称 前 去 加 配 了 一 只 ， 声 昔 就 出 永 了 ， 糠 路 图 请 阅 本 期 参考 栏 o 

63) Radiola“60" 发 理 低 弱 。 完全 不 巍 的 收 香 机 比较 包 故 名 低 或 一 
葛 低 弱 的 收 得 楼 来 得 好 修 ， 过 次 菩 到 了 发 音 低 能， 首先 就 疑心 到 芙 空 管用 著 ， 不 过 
把 芙 空 管 完全 掉 过 了 新 的 亦 一 样 乱 效 ， 甚 次 又 将 抵 俩 储 电 器 亦 加 以 镭 节 了 一 同 ，( 
没有 中 过 高 过 振 强 器 的 ， 不 能 任意 加 以 调节 ， 因 篱 到 和 后 来 韦 波 其 都 要 配 不 玲 ， 或 电 
人 台 不 能 一 一 都 可 收 到 了 ) 亦 无 用 ， 俊 电力 索 大 的 电 训 还 有 点 声 吾 ， 放 是 又 要 翻 出 稼 
路 网 来 看 了 ， 将 电阻 能 电器 等 都 着 引 的 较 核 了 一 下 ， 站 未 发 现 错误 ， 但 二 量 屏 极 电 
压 ， 都 照 规定 少 了 40 伏 腊 ， 原 来 站 接 於 屏 电 压 之 分 压 电 阻 原来 是 20,000 欧姆 ， 过 
时 仅 发 蕊 14,000 欧姆 ， 夫 是 另 用 二 个 25000 欧姆 来 代 蔡 ， 和 结果 屏 极 电 压 中 镀 规 定 
稍 高 ， 而 声 昔 是 很 玫 了 。 ; 

上 面 三 时， 比较 有 一 点 理由 可 讨 带 的 ， 有 时 亦 会 磋 到 一 种 似乎 不 合理 的 现 
象 ， 过 要 在 修理 者 还 径 验 生 智 哉 来 物 细 的 查勘 ， 方 线 可 得 结果 ， 在 过 吉凶 人 很 希望 
国内 业 修 理 者 ， 大 家 都 来 将 低 验 心得 发 表 发 表 ， 我 想 半 者 一 定 很 黎 迎 ， 轨 庆 他 登 业 
上 ， 或 亦 有 牧人 答 。 

于 
周 其 昌 先 生 : 一 - 喝 代 畏 静 侠 君 丁 已 按 赴 寄 去 ， 莘 楚 洛 因 已 由 
源 ， 且 通讯 不 不 明 ， 故 扰 法 转 寄 。 入 辑 部 
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往 漏 是 一 个 高 值 电 阻 ， 违 接 俭 波 管 的 己 极 到 他 的 灯 赫 回路 。 桶 漏 的 数值 是 
用 MEGOHNM 来 表示 的 ，-- MEGOHXM 等 讼 一 兆 欧 姆 9 

柱 漏 的 式样 很 多 ， 最 简单 的 一 种 ， 可 用 钢笔 涂 在 一 条 和 获 上， 两 端 连 以 接 入 
鲁 ， 以便 连接 过 种 柱 漏 容易 受潮 漫 和 气温 释 化 的 影 竹 ， 致 阻力 时 常 变 动 " 较 新 的 
一 种 代 法 ， 是 用 高 阻力 痰 质 做 成 ， 装 入 玻 现 管 中 ， 管 的 雨 端 ， 争 以 金属 接头 ， 以 便 
搂 大 有 强人 性 的 柱 漏 支架 上 o 倚 使 过 种 柱 漏 封装 得 很 紧密 ， 混 气 不 会 侵入 ， 使 用 很 是 
意 。 最 新 的 一 种 是 用 高 阻力 金属 做 成 ， 装 以 玻 瑞 管 ， 是 我 们 日 常 所 避 见 的 o 此 外 
还 有 一 种 可 爸 柱 漏 ， 阻 力 大 小 可 以 届 节 o 鼻 造 精 和 的 柱 漏 ， 他 的 阻力 数值 大 都 很 淮 
确 ， 不 大 会 磷 动 o 

往 漏 用 在 检 波 管 柱 极 上 ， 其 目的 在 控制 概 极 电压 ， 和 使 积 在 检 波 管 柱 极 的 
电子 漏 去 。 因 和 坑 当 外 界 电波 经 合 极 储 电 器 感应 至 福 极 时 ， 电 波 饶 是 高 明 交流 电 ， 每 
遇 正 负 雨 易 ， 所 以 桶 电压 亦 随 之 释 动 ， 当 柱 电 压 乱 正 时 ， 权 极 吸收 由 炊 秋 发 出 的 电 
子 ,这些 被 吸收 的 电子 因 被 福 极 储 电 器 阻 住 ， 停 留 在 概 极 上 ， 待 梧 压 需 负 了 时， 要 极 
电子 又 增加 ， 过 样 柱 压 一 正 一 鱼 的 爸 动 下 去 ， 柱 极 的 电子 渐渐 堆积 起 来 。 因 和 需 同 性 
相 斥 的 称 故 ， 负荷 的 概 极 阻止 由 炊 蔡 发 出 的 电子 流向 屏 极 去 ， 屏 流 便 渐 渐 的 减少 ， 
费 空 管 就 失去 他 的 检 波 效用 。 倚 使 用 了 橘 漏 ;那么 多 余 的 电子 可 由 俩 漏 漏 去 完成 
检 波 作用 。 检 波 也 可 己 不 用 地漏 ? 而 用 可 又 电阻 ， 绸 节 丙 电池 ， 使 局 极 得 到 通 当 电 
压 ,可 是 过 大 法 没有 比 用 了 柱 漏 来 得 露 敏 o 

枉 漏 要 用 多 大 才 算 通 当 呢 ? 子 公 要 看 所 用 的 是 何 种 芙 察 管 ， 和 接 得 的 电波 
是 咕 是 弱 o 傈 使 接 得 的 电波 是 很 强 时 ， 就 应 该 用 较 低 阻力 的 柱 漏 ， 使 获得 坟 好 的 得 
贤 在 实用 上 ， 我 个 的 收 井 机 能 选用 一 个 适当 数值 的 枉 漏 ， 在 香 质 和 震 敏 度 方面 都 
可 境 进 不 少 ， 我 倍 也 可 以 用 一 个 可 伙 柱 漏 ， 但 是 吉 样 的 柱 漏 ， 会 使 收 香 机 发 生 杂 各 
， 又 使 我 们 多 一 种 针 节 的 太 硕 ， 所 以 不 大 适用 。 洲 是 俩 漏 的 阻力 太 高 了 ， 收 香 楼 会 
发 出 趾 声 和 罕 塞 的 毛病 o 收音 楼 究 塞 了 ， 会 发 出 或 断 或 绩 或 高 或 低 的 声 理 o 若是 屈 
漏 的 杠 力 太 长 了 ， 那 库 收 起 速 距 座 电 吝 发 出 的 电波 便 很 能， 或 完 公 收 不 到 ， 很 交合 
再 生 力 发 生 ， 且 当 再 生 力 点 到 过 后， 收 理 机 会 忽然 葡 生 振 漫 o 

我 们 用 的 检 波 管 是 硬 管 ， 接收 广播 波长 时 ， 桶 漏 最 好 用 三 至 五 兆 欧 姆 
CMEGOHMD) o 软 管 的 柱 漏 可 用 较 小 的 ， 大 的 二 MEGOHM o 纺 之 ， 和 欲 使 一 个 收 香 
楼 得 一 适当 柱 漏 ， 其 阻力 大 小 最 好 由 试验 决定 o 

橘 漏 也 用 欣 放 大 车 空 管 的 柱 极 上 ， 又 吓 作 移 极 电阻 ， 其 效用 在 规定 翁 压 在 
抽空 管 特性 曲 系 上 最 有 效 的 一 点 。 直流 收 香 机 的 高 低 放 芙 空 管 的 柱 压 电源 ， 有 的 取 
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欠 於 两 电池 ， 有 的 取 给 基 灯 和 纹 回 路 。 雨 者 有 了 时 接 上 橘 电 阻 ， 有 时 不 接 ， 看 情形 而 定 
o 用 了 两 志 凶 时 人情 礁 自然 是 决定 放电 池 的 电压 了 o% 

在 交流 收 得 楼 吉 ， 枉 电压 是 大 都 用 电阻 接 合同 路 中 :利用 屏 流 径 过 时 产生 
降 压 来 供给 的 诗 算 惨 电 阻 的 方法 可 依照 下 列 公 式 : 





” ，， 碧 ( 栖 筷 奈 ) 

R《 伍 电 朋 ) 一 一 T《 屏 流 十 央 权 流 ) 

电 国 阻力 算出 之 后 ， 我 们 还 要 计算 他 能 负电 力 大 小 ， 电 力 单 位 是 无 特 ， 算 式 是 : 
W = 工 2?R. 


移 使 不 至 过 熟 和 使 用 安全 起 见 ， 我 们 所 用 电阻 的 无 特 数 ， 应 该 比 求 得 的 得 数 大 三 倍 - 


OD 


用 了 颂 电 阴 后 ， 和 霞 便 利 高 低 遇 电流 流通 起 见 ， 还 要 冰 联 一 个 偿 路 储 电 器 ， 
低 过 放大 执 的 丙 电 傍 路 储 电 器 要 有 较 大 的 容量 ; 高 放 级 的 傍 路 储 电 器 的 容量 可 用 较 
小 的 D 


WAWWAASVWAAAAASWASWSSSSSWSSAAAAAWAAAGSSSAAGAAAAWSSSASSASASSSASSSAGGAAAASAAGGAAAA 


禄 充 (和 


关 认 本 恋 十 五 期 『 末 级 放大 之 两 电压 文中， 今 接 尾 者 来 丁 要求 将 第 二 
图 再 加 训 明 ， 故 特 祖 充 如 下 ， 

才 人 已 知 调幅 级 之 电压 宜 较 未 级 放大 电压 篇 高 ， 以 得 百 分 居 幅 ， 今 假定 苦 
幅 电 压 花 500 伏 腕 ， 末 般 放 大 屏 压 乱 400; 伏 有 ， 则 普通 接 法 如 图 里 ， 调幅 屏 坊 500 


未 级 放大 B+k 诅 己 ) “ 调 钼 





Moo 


全 共 -m 
(〈 乙 ) 

伏 ， 未 级 放 大 屏 压 用 R 将 电源 降落 100 伏 陛 ， 剩 400 伏 有 晚 ， 末 角 放 大 两 电 ( 改 和 坊 100 
伏 )， 另 由 电源 供给 ， 此 时 狐 过 R 之 电流 纯 坊 降 压 而 消耗 ， 今 设 照 乙 图 联接 ， 则 调 
幅 仍 需 500 V.，”R 蔬 在 未 级 放大 屏 同 路 之 炎 榴 端 ， 非特 未 执 放 大 之 屏 压 〈 由 灯 村 至 
屏 ) 适 可 压低 至 400V， 同 时 未 般 放 大 枉 极 办 电压 :> 亦 由 R 之 两 电阻 可 取得 故 请 
| ”之 一 符 两 得 9 
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关 国 新 出 品 氛 化 钢 拾 彰 器 
”主人 赔 用 的 磁力 式 拾得 器 ， 至 少 需 雨 级 低 肖 放 大， 不 过 美国 新 式 收音 机 低 尝 

放大 用 一 般 的 较 多 ， 使 用 磁力 式 拾 
昔 器 ， 往 往 再 添 低 过 放大 ， 或 是 将 
检 波 等 稼 路 亦 改 成 低 肖 放大 ， 汪 种 
不 便 的 地 圾 ， 光 蕉 富有 创造 能 力 而 
双 极 求 享受 的 美国 人 ， 自 然 视 乱 一 SCce2 一 
楼 非 改 良 不 可 的 事 ， 所 以 现在 又 新 7 面 蚊 
出 了 仅 织 一 般 放 大 已 可 满 室 划 半 的 过 汉 | 
氛 化 铀 拾 理 器 。 

过 种 所 化 铜 拾 昔 器 蓝 不 如 
磁力 式 拾 香 器 自身 能 输出 电力 ， 器 
内 有 氛 化 铀 晶体， 如同 1,2 过 种 氧化 铜 普通 电 胃 构 需 .1 Meg ， 所 以 扰 论 搂 在 收音 机 
的 那 一 部 上 ， 是 不 和 致 费 生 危 险 ， 兹 不 影响 收 和 楼 的 工作 ， 或 要 改动 竺 路 9 
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500;000 姆 葡 ， 工 作 电 压 在 35 伏天 蛙 壹 出 力 已 很 足 约 ， 电 压 就 是 到 250 伏 ， 氛 化 铜 
不 致 受 损伤 ， 过 种 恰 理 器 又 如 双鱼 传声器 但 的 ， 具 有 两 组 氧化 铜 ， 所 以 在 一 方志 阻 
增高 时， 另 一 方 电 阻 减 少 ， 用 在 未 航 核 出 是 推 换 式 的 收 井 赚 上 ， 可 毫 最 便 没 有 了 2 
收音 机 输出 童 用 一 管 的 ， 那 末 仅 须 联 接 其 任何 一 组 氢化 铜 o 成绩 亦 很 好 普通 接 法 
见 第 三 圆 ， 吉 征 拾 理 器 所 需 电 流 ， 仅 1 份 盎 配 ， 当 收音 楼 乙 电 供 答 芋 苦 : 中 是 用 直 
流 收 香 杰 的 亦 之 急 问 题 

悉 计 此 新 出 品 有 三 大 优点 ， (一 ) 构 造 简单 …( 三 ) 屋 有 和 良好 抑 邯 装置 *， 无 
谐振 点 ，( 三 ) 低 过 输出 较 大 力 式 反 高 9 
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一 架 更 便利 的 拾 音 器 接收 童 机 高 放 器 me， 


十 三 期 本 刊 有 失 肴 的 一 篇 大 作 ' 拾 得 器 接收 得 机 高 过 放大 法 " , 看 过 之 后 ， 
大 感 氏 趣 ， 即 思 实 验 ， 但 一 时 手 泪 然 42 号 芙 容 管 ， 目 觉 一 部 电源 之 避 备 ， 贤 不 经济 
， 又 因 和 做 太 电 胜 和 需 220V. 交流 ， 不 用 电源 区 压 器 中 咕 简 便 ， 然 太 篱 耗 电 帮 o 故 决 依 
擒 君 发 表 之 粮 路 ， 略 加 改换 ， 而 以 直流 电 供 蕉 电源 ， 芙 窑 管 改 用 2V. 直流 省 电 五 极 
强 放 管 338 号 ;“A"” 电 用 2V. 昔 电池 ;“B”" 志 用 90V.，“C"” 电 用 9V.， 沟 乾 电 池 。 
试验 后 晕 成 绩 颇 佳 ， 玩 之 极 感 扰 习 o 今 将 粽 路 凶 下 : 





上 楼 插 拾 得 器 时 可 接 在 X 义 氏 ， 而 以 A,G 两 乏 显 接收 井 机 天 地 入 柱 o 如 
用 傅 束 器 及 傅 声 器 人 杰 压 器 M. 工 . 后， 接收 埋 机 可 用 作 省 讲 扩 香 器 o 最 趣 者 此 器 可 作 
近 距 麟 通讯 之 小 播 理 机 ， 只 需 以 A, G 两 稼 头 如 虚 稼 所 示 接 之 可 也 
此 楼 所 需 零件 ， 和 与 失 君 所 作 略 有 伙 动 ， 如 下 表 以 作 和 结束 9 
GE 2 .000835 可 释 储 电器 
瑟 二 于 二 时 胶管 26 号 洪 包 粽 100 圈 作 LI， 在 50 圈 处 ， 接 出 一 
稼 头 ， 雌 II 狗 土 时 处 线 30 号 入 25 图 作 L o 
“S. W. ， 灯 穆 开关 。 
ME 亚 美 400 号 释 奈 器 o 


和 2V. 昔 电 池 o 
S 羽 灾 90 V. 乾 电 oO SND 
和 局 电 雨 只 o 


让 忆 和 传声器 用 电 吕 
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超 外 式 收 鞋 机 之 短波 接 精 器 。 


有 超 外 式 舶 来 收 楼 的 未 使 不 想 玩 殉 短 波 ， 不 过 在 广播 收 井 机 之 外 再 装 一 县 
完备 的 释 波 器 实在 不 淘 济 ,本文 认 此 故 特 介 和 一 具 超 外 式 收 吾 机 短波 技 丢 器 ， 此 器 
所 司 不 过 雨 森 粽 圈 和 雨 只 储 电 器 而 已 ， 一 切 都 不 需要 ， 族 位 不 妨 一 坛 " 


此 器 稼 路 如 图 ;其 中 惟 LI L2 C1 是 一 租 短波 鱼 节 稼 路 7 其 外 L3s L4C2 是 
可 用 和 偶 广 播 机 另 件 代替 ， LI 和 绕 在 工 冯 时 膝 管 上 和 坊 十 五 圈 -LI 外 用 二 时 径 管 纺 十 
三 圈 作 Lz ，C1.0003 MEFD 如 此 工 2 C? 可 得 可 调节 自 1,500 一 4,000 千 志 ， 从 十 公 
尺 亦 包括 在 内 了 o 装 贰 时 仅 须 将 赴 [ 接 第 一 航 检 波 柱 极 J 夸 上， 让 『 接 广播 机 地 稼 ， 
或 地 牧 储 电器 亦 接 上 ， 因 移 广 播 机 第 一 级 检 波 大 都 用 幢 柱 芙 空 管 ， 故 控制 枉 极 在 
钢 由 上 ， 接 时 又 十 分 便利 o 


因 需 LI L Cl 代 了 外 差 式 第 一 检 波 之 调节 同 路 ， 有 妈 若 非 有 他 设备 ， 广 播 
于 林 必 亦 夹 入 ， 欲 旬 除 此 鳞 ， 必 须 加 一 渡 波 器 工 3,L4 C? 如 图 此 三 另 件 之 租 绫 ， 
” ， 奥 普 通 广 播 收 香 机 调节 同 路 一 样 ，L3 在 工 ?/4 时 直 径 管 上 绕 十 五 图 ， 趾 认 L4 之 中 ， 
工 4 需 72 圈 纺 诬 三 时 管 上 ， Ca 用 .00035 MFD 若 再 佐 方 法 隔 清 广 蜘 干 援 ， 则 LI L2 
雹 用 而 隆 曙 古 央 而 由 12 撕 第 一 检 波 管 之 接 和 用 金属 套 管 套 住 。 


使 用 的 方法 很 简单 ， 俊 须 将 图 中 天 地 和 线 接 用 ， 外 差 式 机 第 一 检 波 控制 极 小 
铜 帽 套 取 去 ， 控制 极 奥 图 中 自 工 ? 接 出 之 称 相 连 ， 此 时 调节 波长 共有 两 手续 ， 一 篇 
CT :一 个 外 差 机 之 波长 旋钮 ， 先 将 Cl 置 於 一 定位 置 ， 而 和 后缀 级 翌 节 外 差 机 之 旋 
钮 ， 则 此 时 转动 外 差 机 之 波长 旋 钥 ， 邹 仅 需 转动 外 差 机 之 振 齐 调节 同 路 储 电器 ， 如 
此 振 温 回路 之 副 波导 外 来 索 入 短波 电讯 成 明 差 ， 而 输 大 中 间 遇 放 大 ， ， 泛 成 短波 之 超 
外 式 收 埋 机 















接 第 一 级 - 
和 挫 波 握 摊 二 
5 
接 谨 地 
将 人 
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， 和 管 屏 压 之 用 ， 然 则 
。 此 三 数 趴 空 管 屏 流 均 


中 * 网 适 绢 过 「 Chirio Redio 
高 遇 率 放大 仙 


第 三 十 一 吉 
由 艺 电源 而 起 之 不 和 良 配 合 


具有 多 般 放 大 之 收 理 要， 车 乙 电 由 某 单 独 电 源 供 欠 时 ， 则 屏 电 源 回 路 中 之 
内 阻力 及 如 三 十 三 图 ( 甲 )， 将 使 前 后 般 问 发 生 不 良 配合 o 配合 之 程度 如 及 往 大 者 亦 
合 大 ， 此 内 电阻 在 用 新 购 之 乙 电 记 时 ， 趴 基 小 ， 但 用 化 后 普通 葛 能 增 至 10;00 欧姆 
2 是 於 般 减 少 此 内 阻 计 目 卫 所 全 1 下 月 饥 攻 时 天 可 合 而 用 外 居 各 全 党 ，， 生 如 此 
人 而 减少 其 内 阻 o 


乙 电 源 之 用 
电池 供给 者 ， 饶 有 如 
上 所 述 之 办 阻 配合 ， 
至 用 蕉 交 流 电 源 者 ，、 
则 往往 将 某 电压 用 电 
阻 降低 而 供 答 三 数 结 


由 路) 
沁 


四 
人 
六 


于 各 二 





二 中 
通过 此 电 间 [普通 “= | Me (四 ) 
狗 需 数 千 欧姆 ) 不 良 之 配合 ， 自 亦 产生 。 


令 如 三 十 三 图 ，R 需 接 於 惧 空 管 A 与 B 公共 之 屏 同 路 中 ，( 实 际 R 亦 序 香 
乙 电 源 本 身 之 阻力 ， 图 需 便 於 明 暴 起 见 ， 故 另 画 蕉 外 ) ， 当 外 来 电讯 传 大 时 ， 两 趴 


空 管 屏 流 如 图 乙 起 移动 ， 换言之 
[一 三 sse 邹 通过 电阻 R 之 电流 在 电阻 :R 


.十 端 将 产生 一 曙 动 电压 。 ， 雨 其 


《人 今 基 本 (CT ) “和 过 管 屏 舟 实际 所 受到 之 志 豚 信 忆 
人 簧 二 二 二 千 二 二 人 同 汉 -一 e ，- 因 :e 乱 爸 动 雷 压 ， 故 两 时 


空 管 屏 极 实 际 受 到 者 亦 坑 构 动 电压 ， 雨 管 屏 流 亦 介 盔 电流 。 个 曝 空 管 B 绝 动 之 电 
沪 经 浊 R ， 使 R 雨 端 发 生 释 动 降 压 ，A 管 屏 极 电 流 发 生 楼 虹 ， 炎 动 之 屏 极 电流 厌 P， 
S ;传授 而 复 稳 到 中空 管 B 之 枉 回 路 ; 再 沟 放 大 ,再 灰 电 阻 R 回答 ， 敬 电 豚 R 数 竺 

关 Tayerbilt 这 
-一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 
第 十 七 期 (十 三 :年 九 月 五 -日 ) 第 七 四 七 不 
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过 大 时 ， 芮 空 管 B 同 软 之 电力 ， 葛 可 使 自生 振 强 ， 收 埋 泛 发 生 容 研 ， 同 样 若 其 他 其 
窒 管 屏 回 路 ， 荷 有 高 电阻 ， 亦 足以 产生 振 温 ， 如 用 幢 枉 式 芙 空 管 者 ， 则 每 因 幢 酸 极 
电压 共 由 一 降 厦 电 阻 降 得 : 不 良 之 配合 亦 序 产生 。 


由 上 所 述 ， 可 知 苟 欲 免 去 不 良 之 配合 ， 旭 必须 驶 去 乙 电 源 E 内 之 颜 动 电 访 
; 其 法 如 三 十 三 图 (成 ) 在 乙 电 源 上 加 接 低 界 滤波 器 ， 两 屏 同 路 内 串联 一 高 扼 圈 ， 
( 移 85 也 享 利 ) 屏 同 路 与 B- 或 队 极 跨 接 一 偿 路 储 电 器 (普通 狗 22 至 ,5 Med) 两 傍 路 
储 电 器 足 将 乙 电 压 释 
动 抑止 ， 而 使 之 稳定 
” 且 乙 电源 回路 中 ， 
因 两 扼 制 圈 不 径 高 过 
电流 ， 雨 其 空 管 印 扰 
从 起 不 良 配 合 o 

上 述 所 用 之 


傍 路 华电 器 ,其 容量 “= 
xmgk 上 0 

乙 电 源 同 路 之 泥 合 陡 力 ， 而 不 良 之 配合 可 泸 至 极 艇 ， 昌 也 ， 傍 路 储 电 器 之 楼 称 以 入 
短 僵 佳 。 如 收 生机 各 级 放大 傈 数 意 大 者 ， 则 免除 不 良 配合 之 装置 ， 应 悉 丛 完善 o 移 
上 滋 端 ， 均 居 光 让 高 肖 放 大 而 言 ， 至 若 低 率 穆 路 中 ， 亦 有 因 乙 电源 胃 力 之 不 良 本 
合 ， 而 生 低 明 扳 注 ， 其 锡 除 之 法 ， 除 高 扼 转 代 以 低 扼 图， 及 傍 路 全 电器 容量 加 大 外 
, 凡 穆 路 及 原理 等 均 与 上 相同 攻 ) 


( 国 员 十 儿 发 ) 





SA 
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上 海 停 改 装置 民营 广播 电台 许可 斑 
交通 部 近 兮 国际 电信 局 ， 停 止 发 答 装 置 民 营 广播 电话 许 可 改 登 报 通告 云 : 


SR 查 于 海 一 坊 ， 现 有 民营 广播 电 训 五 十 余 不 ， 电 波 王 援 情形 已 局 情 重 。 
而 请 设 新 台 者 ， 舍 复 络 释 不 旨 ; 车 不 亚 加 限制 ， 遇 率 之 分 配 驭 将 发 生 极度 困 疮 ， 乱 
此 规定 自 兮 到 之 日 起 ， 泥 埠 装 革 广 播 电 右 许可 发 肉 一 律 停止 发 给 9 
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入 什 么 要 用 时空 管 ? 

因 需 矿石 收 香 机 的 力量 是 有 限 的 。 普通 一 百 无 特 左右 的 电 吉 所 发 射 的 电讯 
， 大 锡 在 距 凤 数 百 里 的 地 方 ， 矿 石 机 就 觉 到 不 容易 收 牙 ， 而 且 印 使 在 电 训 附近 ， 矿 
石 机 也 认 配 用 员 简 收 划 ， 不 能 用 提 声 器 放 否 使 大 家 可 以 政见 
那 与 贯 空 管 有 什么 天 傈 ? 

厂 石 机 所 用 的 电力 ， 是 全 膛 扰 禾 电 波 在 天 称 上 通过 时 所 产生 的 一 些 极 微 红 
的 电流 ， 因 此 使 他 的 能 力 受 了 限制 。 但 是 我 们 从 使 用 了 趴 空 管 ， 便 能 纹 使 电流 放大 
与 加 强 起 来 ， 

我 们 假若 把 获 简 接 在 -只 电 地 上 ， 璧 如 强 一 只 手电 简 中 用 的 电池 上 ， 电池 
便 能 使 电流 在 巩 简 中 流动 ， 过 种 电流 比 之 接 在 碳 石 机 上 时 的 微弱 电流 要 大 得 多 > 再 
假使 我 们 能 兔 用 一 各 方法 能够 用 矿石 机 管理 电池 的 开关， 譬如 说 碳 石 机 中 有 做 入 
电波 通过 的 时 候 ， 电 池 的 电路 便 接 通 ， 撼 黎 电 波 过 去 了 以 后 ， 电池 的 电路 便 分 并。 
那 有 什么 好 盛 ? 


著 好 处 就 因 乱 ， 傈 使 我 们 不 专集 从 和 扰 各 电 
波 上 所 得 到 的 极 微 弱 的 电力 ， 而 用 一 只 电 泛 代 瑟 供 
狂 匠 简 ， 我 们 可 以 使 那 电 流 大 得 多 换 而 言 之 ， 我 
们 从 使 能 兔 用 扰 入 电 波 来 控制 电力 ， 使 这 种 电力 的 
强 能 受 电波 的 操 比 ， 那 未 我 们 便 能 物 使 电波 没有 限 
制 地 扩大 9 
蝎 空 管 就 是 做 语种 工作 用 的 吗 ? 


是 的 “在 无 综 电 收 吉 机 之 中 3 抽空 管 是 一 
种 很 重要 的 机 件 。 第 二 十 七 图 即 是 一 页 蓝 奖 管 的 实 
图， 在 过 张 图 中， 我 们 可 以 看 出 他 的 构 禾 o ; 
在 圆 中 ， 我 们 如 能 鼻 必 观察 ， 便 可 以 看 出 二 
三 种 主要 部 份 。 在 正中 的 雨 休 黑 称 ， 便 是 答 蒜 o 在 
炊 夭 的 四 ， 一 圈 一 图 柱子 般 转 着 的 鼻 综 是 枉 杖 2 


第 二 七 人 直 三 年 秘 月 和 天 日 
Re 2 了 
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枉 极 是 固定 在 雨 根 支柱 上 的 ， 使 他 不 致 因 的 动 而 奥 其 他 痢 份 相 央 在 福原 的 外 面 ， 
是 一 只 金属 的 套子 ， 将 炊 林 与 福 极 包 转 在 台面 ， 过 套子 对 作 屏 极 ， 在 图 中 怖 便利 秽 
察 秋 与 柱 极 起 见 ， 一 部 份 是 秩 揭 并 了 。 屏 极 奥 其 他 的 两 个 电极 (Electrodes) 都 是 
互相 移 缘 的 
芙 空 管 是 怎样 工作 的 ? 

我 们 须 先 用 电流 通过 在 趴 空 管 中 心 的 燃 条 ,使 侨 秋 狼 起 来 。 在 第 二 章 事 我 
合 对 你 们 说 过 ， 爹 属 穆 的 志 胃 力 ， 是 因 和 需 电 子 互相 衙 突 的 千 果 所 造成 。 叶 空 管 中 的 
晨 条 的 电阻 力 很 高 ， 所 以 电子 的 街 突 也 非常 导 害 。 电子 街 突 的 千 果 ， 使 炊 炎 发 热 而 
到 成 红 烽 。 
和 电 盘 一 样 旺 ? 

是 的 。 炊 条 因 电 流通 过 而 发 熟 ， 和 电 姆 是 一 样 的 ， 不 过 我 们 用 不 到 使 无 黎 
电 芮 空 管 的 炊 炎 热 到 和 电 炊 泡 一 样 发 白光 而 已 。 我 们 补 要 使 他 热 到 发 种 便 狗 了 。 
乱 什 入 要 使 炊 入 发 邹 ? 

因 锡 要 使 电子 不 断 巨 相 街 突 电子 街 突 得 过 分 属 害 ， 便 要 向 外 逃跑 。 本 来 
他 们 是 逃 不 出 炊 秋 的 ， 但 从 使 我 们 把 烽 赫 放 在 一 只 玻璃 管 中 ， 然 后 把 管 中 的 空气 抽 
挤 ， 那 未 电子 便 会 呐 的 中 并 炊 秋 而 逃走 





( 国 福 十 | 滤 ) 





我 们 如 组 察 在 爸 子 中 烧 开 水 的 情形 (第 二 十 入 图 ? 在 水 将 要 沸 的 上 时候” 可 
及 瞧见 标 小 的 水 点 ， 在 水 面 上 科 脆 沟 成 水 蒸气 竟 容 管 的 从 秋 也 是 如 此 在 灯 入 发 
雪 以 后 ”他 的 表面 是 满 佑 着 微小 的 电子 预备 逃走 


第 七 五 〇 页 本 一 二 -二 j 放 5FS 0 第 二 短 





中 网 秋 : 绕 过、 | China_ Radio 


以 和 后 怎样 ? 

以 后 我 们 对 他们 逃跑 。 我 们 用 屏 极 来 帮助 他 们 逃跑 。 我们 要 用 一 只 电池 
电池 是 一 只 装着 化 学 物 的 瓶子 ， 他 能 统 使 电子 移动 o 电池 的 化 学 作用 ， 能 产生 一 种 
电动 力 (也 可 叫 作 [电压 ]) ， 我们 如 用 一 家 铜 稼 把 电池 两 端 违 接 起 来 ， 在 铜绿 中 的 电 
子 便 会 开始 移动 ， 粹 着 泻 休 电 路 循环 不 息 地 流动 o 


那 就 是 叫 作 电 访 吗 ? 

不 错 o 在 铜 舟 中 的 电子 ， 都 向 电池 的 一 端 移动 ， 汐 过 电池 之 后 ， 由 电池 的 
另 二 端 流出 。 使 电子 受 他 吸引 而 向 电池 移 吉 的 那 一 端 吓 作 T 正 极 」(Positive) ， 另 外 
的 那 一 端 叫 作 [ 负 和 室 j 儿 Negative) o 

在 中 上 管 训 面 ， 没 有 爹 属 物 过 接 着 的 电路 "但 我 们 午 使 把 电池 在 正当 的 一 
端 上 接 上 ， 就 是 说 ， 屏 极 狠 在 正极 上 ， 那 未 我 们 也 能 钓 使 电流 流通 o 在 娩 攻 上 放射 
出 来 的 电子 ， 共 是 会 飞 明 空间 而 到 屏 极 上 去 。 


层 极 如 不 接 在 正 要 上 ? 


屏 极 如 不 接 在 正极 上 的 时 候 ， 歼 条 上 放射 出 来 的 电子 便 会 受 屏 极 的 拒 移 ， 
证 能 重 回 到 燃 称 o 焉 常 我 们 是 都 把 屏 极 捷 在 正极 上 的 ， 便 电子 得 以 不 纠 地 从 晒 赫 流 
到 屏 极 


那 未 那些 电子 是 流 到 那 训 去 的 ? 


他 们 不 息 地 流 到 电池 课 去 ， 重新 间 到 扶 安 管 的 燃 攻 ,所 以 补 要 徐 秋 保持 着 
发 元 ， 电 子 是 循 慰 不 息 地 在 电路 中 流动 的 o 倘 使 我 们 让 燃 闪 掉 ， 那 未 过 种 动作 也 
就 同时 停止 o 8 
怎样 能 锡 使 朵 芒 保 持 发 熟 ? 


我 们 另外 用 一 只 电池 使 侣 痔 保持 发 数 。 看 第 二 十 九 罚 中 我 们 便 可 以 明白 ， 
在 图 中 有 一 只 较 小 的 电池 ， 过 只 电池 是 供给 扶 空 管 码 区 发 玖 用 的 ， 我 们 对 他 作 下 里 
电池 4 。 甲 电池 的 两 端 接 在 和 中 空 管 炊 冰 的 雨 端 上 ， 电 流 便 可 以 在 炊 糙 中 经过 :使 他 
发 熟 而 放射 电子 9 


图 中 另外 还 有 一 只 匀 大 的 电池 - 我 们 巴 他 作 f 乙 电池 J]。 乙 电池 的 正和 祁 接 在 


四 空 管 的 屏 极 上 ， 和 负极 接 在 灯 茜 上 ， 过 样 只 要 炊 秋 热 着 ， 芮 空 管 中 便 有 电流 沪 盟 < 
甲 电池 与 乙 电 汕 是 一 榜 的 咀 ? 

他 们 在 构造 上 不 是 一 楼 的 。 我 们 先 赤 谈 乙 电 池 " 乙 电 池 与 普通 手电 简 中 用 
的 电池 是 一 榜 的 9 本 有 
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岩 什 么 要 用 许多 埋 拔 的 电池 呢 ? 


“用 兽 多 章 叛 的 电池 。 


的 奖 精 棒 上 熏 未 一 斤 的 壳 子 上 引出 两 个 挝 头 ， 一 起 装 在 一 只 厚 笑 婴 的 匣子 圳 6 
有 些 乙 电 池 需 什 航 有 三 个 接头 ? 


在 中 部 引 思 许多 接头 ， 和 给 我 们 各 秀 不 同 的 电 奈 ， 由 我 们 寻 择 我 们 所 需要 的 








因 坑 过 午 电 池 每 约 只 有 也 伏 胸 (Volt) 的 电动 力 ， 所 以 力量 不 狗 供 答 我 们 
的 需要 。 我 们 要 用 一 种 恢 大 的 电 吉 力 ， 始 能 使 屏 极 和 从 妈 蒜 吸收 重量 的 电子 我 们 普 
通用 的 乙 电 池 ， 他 的 电动 力 大 狗 要 在 数 十 伏 腕 已 至 一 二 百 伏 胸 。 因 此， 我 们 所 以 要 


”看 币 上 有 -入 最 普通 的 45 伏 觅 的 乙 电 好 ， 他 是 由 30 小 音 撒 的 小 电池 串联 
起 来 的 ， 第 一 攻 的 全 鼻 壳 子 搂 在 第 二 抠 的 炭 精 棒 上， 过 楼 地 连接 成 一 串 ， 由 第 一 骆 


有 三 个 接头 的 乙 电 池 ， 其 中 有 -个 是 从 联 成 二 串 电 池 的 中 部 习 出 的 ， 供 给 
我 们 另外 一 种 较 低 的 电压 ， 普 通 大 概 是 22+ 伏 胞 :2 有 些 电 池 的 接 藉 还 不 只 三 个 ， 他 
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乙 电 池 是 由 许多 单 阁 的 电池 所 构成 ， 每 一 瓶 单 浅 电 池 有 一 只 钙 作 的 壳 子 ， 
” “” 中 心 有 一 根 炭 精 棒 ， 在 炭 精 棒 四 过 空 阶 的 地 方 满 装 着 化 学 物 ， 我 们 如 在 炭 精 棒 与 壳 
，。“ 子 之 问 用 一 条 纲 黎 连接 起 来 ， 电 池 中 因 化 学 作用 而 产生 的 电动 力 便 会 使 电子 移动 而 
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甲 电 济 是 怎样 的 ? 

甲 电池 所 需 的 电 奈 较 低 ， 例如 用 30 号 芙 空 管 的 时 候 ;我们 址 需要 2 伏 觅 的 
电压 使 电子 在 芙 空 管 的 燃 杰 中 移动 "不 过 因 和 需要 使 炊 符 季 扣 ， 我 们 便 须 用 志 大 共 在 
凌空 管 燃 炎 与 屏 极 间 流 通 的 电流 " 因此 ， 普 通常 用 另外 一 种 中 作 [ 蔷 电 池上 Storage 3 


责 


Battery ) 的 电池 o 

著 电 池 平 常 部 是 一 只 玻璃 手 ， 当 中 有 一 片 丛 奥 一 片 二 氧化 丛 相 成 的 厚 板 ， 
一 起 浸 在 稀薄 的 硫酸 落 液 中 。 每 瓶 著 电 池 普 通 有 2 伏 股 的 电动 力 o 时 
和 塌 什 么 要 时 作 昔 电 池 ? -二 

以 前 所 谢 的 乙 电 池 叶 作 乾 电池 ， 电 力 是 至 先 他 内 部 的 化 学 作用 所 供给 用 
允 一 定 的 时 间 以 后 ， 硬 会 用 完 而 成 庆 物 o 昔 电池 的 作用 中 与 乾 电 池 很 相像 ， 但 他 的 3 
化 学 作用 不 是 永久 性 质 而 是 可 以 改 释 的 。 一 只 鞋 电池 如 用 到 差不多 的 时 候 ， 我 们 可 
以 另外 用 别 的 电源 使 电流 在 他 训 面 流通 ， 他 便 能 从 过 电流 中 吸收 电子 ， 使 他 的 化 学 
性 摘 恢 复 到 原来 状态 ， 重 新 供给 我 们 使 用 。 过 种 使 其 电 池 恢 复 电 力 的 手 秆 叫 作 充 电 | 
9 亏 
一 只 电池 可 以 用 多 入? 

过 须 看 你 所 用 的 电流 多 少 而 定 。 在 普通 状态 使 用 之 下 ， 一 只 立志 池 经 过 二 
三 星期 就 要 充电 一 次 。 乾 电池 上 比较 可 以 用 长 入 一 点， 大 鹊 可 以 用 一 二 个 月 以 至 五 坟 
个 月 ， 不 过 在 电压 降落 稍 低 之 后 ， 我 们 便 肪 调换 新 的 1 
但 我 漫 没有 完 人 明白 芙 空 管 怎样 使 电力 放大 呢 ? 

要 明白 趴 空 管 怎 样 使 电力 放大 ， ,我 们 须要 先知 道 芙 室 管 中 肥 有 一 个 对 作 往 
极 (Grid) 的 第 三 极 。 枉 极 的 位 置 是 在 作 杰 伍 屏 极 的 中 间 ， 他 的 工作 是 使 从 炊 飞 到 
屏 极 上 去 的 电子 增加 或 减少 o 

我 们 如 在 柱 极 上 也 接 一 个 电池 ， 汪 个 电池 的 正极 接 在 福 极 上 ， 那 未 他 便 能 
才 助 吸引 从 燃 夭 上 放射 出 来 的 电子 o 过 楼 的 结果 ， 能 使 流 到 屏 标 上 去 的 志 流 夫 加 起 
来 9 二 
我 不 明白 ， 我 以 需 过 样 电流 便 会 都 被 柱 极 吸收 去 了 人 


不 会 的 ， TY 
佳 ; 但 是 大 部 份 都 能 越过 梧 私 的 梧 棚 而 直 过 屏 极 





全 放生 人 二 | 全 个 全 和 





福 肖 的 作用 就 是 过 楼 使 从 条 灸 屏 极 之 各 的 电流 发 生 盖 动 忆 从 全 栖 在 正 入 
时 ， 屏 极 的 电 访 便 增加 起 来 ， 傈 使 我 们 使 棍 极 所 接 的 电池 换 二 个 方向 ， 使 杭 极 在 色 
极 上 ， 我 们 能 兔 使 在 灯 称 与 屏 极 间 的 电流 减低 ， 或 甚至 使 他 完全 停止 元 因 乱 往 极 在 
久 极 上 的 时候 能 强迫 电子 重 回 体 夭 的 绿 故 o 二 ( 待 芒 三 
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42 号 响 空 管 的 用 法 


42 号 是 五 极 强 力 偿 吉 式 芙 空 管 ， 在 交流 机 上 作 惊 出 用 ， 此 管 互 族 率 很 大 ， 
故 输入 小 讯号 电压 ， 可 得 强大 电力 惊 出 ， 且 因 偿 热 式 之 故 ， 用 在 放大 器 上 路 极 微 之 
交流 声 可 以 驶 除 ” 


特 性 
夭 极 电压 ( 交 或 直流 ) 6.3 伏 腹 兰 极 电流 0.7 蕉 配 
” 屏 极 电 故 250( 最 大 ) 伏 觅 迟 栋 电压 250( 最 大 ) 伏 腹 
枢 极 电压 -16.5 伏 腹 房 极 电流 34 稻 从 配 
幢 杨 电流 6.5 和 纷 作 配 屏 极 电阻 100;000 了 欧姆 ( 狗 ) 
放大 任 数 220( 移 ) 互 遭 李 2200 准 漠 
”荷载 电阻 7000 欧 姆 电力 输出 《最 大 失 其 7%) 红 特 
底座 中 型 六 脚 
装 证 


此 管 通 用 中 型 六 脚 颂 座 ， 垂直 平 置 均 可 ， 惟 地 位 须 袖 惕 以 便 通 把 ， 而 驶 过 

邹 ， 著 此 管 与 其 他 6.3 伏 胶 趴 空 管 炎 极 相 串联 使 用 ， 则 此 蔡 极 应 搂 鼠 正 端 9 且 其 他 

6.3 伏 真 空 管 秋 流 大 都 是 .3 一 配 ， 故此 处 -7 一 配 多 出 之 涉 从 配 ， 必 须 另 用 电阻 傍 路 
; 换言之 序 其 他 芙 空 管 每 只 青 极 上 应 跨 接 一 16 欧姆 电 蛆 9 


应 用 
做 甲 类 放大 时 ，42 可 单独 或 接 作 推 换 式 ， 各 极 电 压 数 见 特性 表 中 ， 屏 本 
特性 曲线 与 2A5 同 。42 橘 电 阻 可 用 410 欧姆 ， 此 电阻 必须 东 联 相当 储 志 器 ;以免 
现 低 过 率 受 其 阻 三 ， 枉 电阻 用 讼 推 挽 式 时 ， 其 数值 照 上 减 小 至 一 全 o 此 管 福 回路 最 
佳 用 爸 压 器 或 混合 阻力 配合 ， 如 用 电阻 配合 时 ， 则 用 橘 电阻 上 时 ， 权 漏 不 得 超 温 1 
Meg， 若 柱 电 压 另 由 两 电 供给 者 ，” 则 于 极 电压 不 超出 规定 干 分 之 一 时 ， 橘 凋 可 用 
100;000 欧姆 


全 人 介 -CGOAN) 


43 号 站 空 管 的 用 法 


43 号 其 空 管 是 傍 热 式 五 极 织 力 放 大 出 管 ， 服 合用 於 直流 电源 粮 及 交 直 流 
通用 收 埋 机 中 ， 且 屏 贬 电压 不 大 输出 电力 已 属 可 观 ， 屏 幢 极 用 100 伏 胸 和 狗 有 工 击 特 
壕 出 ， 用 作 扒 换 式 时 ， 有 二 马 特 办 出 
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特 
秋 极 电压 (交流 或 直流 ) 25 伏 脱 
屏 极 电 压 ” 95 185 伏 脱 (最 大 ) 
柱 极 电压 -15 -20 伏 股 
幢 枉 电流 4 “7 和 队 谷 配 
放大 傈 数 90 -80 
荷载 电阻 4500 ”4000 欧姆 
底座 中 型 六 脚 

装 


43 号 芙 管 通用 中 型 赤脚 管 座 ， 垂 直 水 平装 置 册 可 ， 惟 地 位 宜 实 惕 以 便 通 
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性 
赫 极 电流 0.3 奏 配 
迟 柱 电压 95 185 伏 腹 ( 最 大 ) 
屏 极 电流 20 34 也 谷 配 
屏 极 电阻 “45000 ”35000 欧姆 
互 遭 牵 2000 2300 疡 漠 
输出 电力 -9 2 观 特 

秆 


风 而 免 过热， 此 秩 极 电压 因 有 25 伏 脱 ， 故 普通 电源 稍 变 动 扰 妨 ， 和 与 其 他 中 空 管 称 
极 串联 使 用 时 ， 炎 极 电流 应 入 .3 叙 配 o 此 芙 空 管 如 与 其 他 6.3 伏 胸中 空 管 秩 极 串 联 有 


疼 直 流 电 源 供 葵 时 ”名 六 极 常 在 舍 正 电位 一 先 ， 浴 队 极 和 与 条 极 问 之 电压 不 得 超过 


90 伏 肌 o 
故 


各 可 用 於 直流 电源 与 交 直 流通 用 收 香 楼 中 作 甲 类 推 挽 式 或 独 只 芙 空 管 放大 
? 使 用 规定 见 特性 表 ”此 管 丙 电 佣 在 屏 压 95 伏 觅 时 需 625 欧姆 ， 屏 压 135 伏 时 入 
490 欧姆 ， 丙 电阻 两 端 应 用 储 电 器 傍 路 ， 此 傍 路 储 电 器 在 推 挽 式 时 可 不 用 ， 且 丙 电 


用 


et 
人 


阻 可 照 上 沽 坊 一 企 ， 栖 极 若 用 电阻 配合 时 不 宜 超 出 .25 Meg ， 若 灯 秩 电压 不 超出 


规定 ， 有 时 亦 可 用 .5 Meg o 
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烷 儿 之 部 


到 科 步 滞 父 收 昔 机 的 介 萎 on 


短波 香 抱 乏 电 之 守 库 ， 过 是 我 业 父 界 所 熟悉 的 o 不 过 号 以 短波 机 不 易 做 ， 
狂 未 着 手 装置 者 ， 至 今 周 不 乏 其 人 ， 观 本 刊 二 矢 十 三 期 五 六 四 页 『 荐 者 对 稚 短 波 的 
意见 之 记载 可 见 一 班 o 是 以 鄙人 不 揣 冒 味 ， 匆 草 此 稿 ,以 资 提倡 ， 深 拨 读 者 勿 以 
艾 陋 见 责 需 幸 。 丝 以 十 二 分 的 诚意 ， 敬 条 收 香 同 好 ， 暂 时 于 下 广播 ， 快 来 全 得 或 大 
同 我 们 开发 过 钨 乏 电 的 富源 (短波 ) o 下 面 是 我 的 简陋 收 香 机 和 季 的 装置 ， 概括 的 向 
人 未 着 手 半 苇 短 波 的 同好 报告 一 下 ， 略 作 夫 考 
开 短波 收 香 机 本 与 长波 的 原理 相同 。 所 不 同 者 只 不 过 储 电 器 的 容量 和 稳 转 的 
。 。 轩 数 较 少 耳 其 实 过 此 不 成 问题 ， 只 要 装 过 广播 再 生 式 收 香 机 的 人 ， 再 来 试 装 短波 
”机 ， 定 钴 什么 困 礁 。 驶 本 篇 所 介 丰 者 是 合 经 试验 过 的 ， 上 且 附 有 阁 图 ， 决 不 臻 失败 











广 易 pov 针 43v 
此 机 的 乏 路 是 探 用 最 简单 ， 最 省 袋 ， 和 最 有 效力 的 而 秽 成 ， 一 级 检 波 一 级 
低 放 ， 二 管 均 用 旁 特 省 电 式 430 ( 别 种 亦 可 ， 只 须 电 压 不 要 卉 错 ) o 若 原 有 的 天 乏 不 
深 有 长 的 话 ， 小 型 储 电 器 C 可 省 掉 (最 好 是 用 ) ，C2? 是 用 来 分 列 波 长 ” 玫 等 装 症 名 乱 
Band-spreading， 光 接收 业余 波 带 非常 便利 ， 著 以 其 能 把 挤 在 一 块 的 电 癌 分 列 开 之 
故 也 。 最 要 紧 的 是 Cl 的 度 盘 须 用 组 动 式 ， 否 旭 各 电 吝 最 易 在 度 般 上 逃 去 颅 鸡 铀 
节 oR.E.C. 与 CG5， 与 理 质 理 量 有 关 ， 都 不 可 特 芭 o 另 件 如 下 : 


第 七 五 六 页 GE 生 月 = 有 第 二 千 
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到 件 
Cl ,C4 = .0001 Mfd 可 释 储 晨 器 ( 亚 美 323 号 ) 
C, C2? = .000014 Mfd 小 型 可 释 储 电器 〈 亚 美 305 号 ) 
Cs -= .0001 Mfd 固定 通电 器 
C5 “= :002 Mfd 固定 储 电 器 
有 R = 2 Meg An 柱 漏 ( 亚 美 2002 号 ) 
R1L = 12 An 可 释 电 阻 
下 = 引 : 工 低 过 李 释 压 器 〈 亚 美 413 号 ) 
二 | = 侧 法 见 正文 
R.F.C. = 高 扼 圈 〈 亚 美 540 号 ) (可 自 弄 用 一 对 径 腰 简 


” 32 号 人 双 条 包 糠 密 缮 二 寸 个 长 ) 
V,VI1 = 亚 美 旁 特 省 电 式 430 二 只 
组 动 度 胡 全 
以 上 各 件 所 费 不 到 匡 元 ， 凡 我 业 饼 者 多 少 悉 有 仇 另 件 存 着 ， 若 拿 来 配 用 
晤 不 更 属 经 济 此 机 装置 起 来 从 算 珍 现 o 面板 底板 都 是 6 义 6 大 小 的 用 板 〈 倒 板 
更 好 ) ， 装 在 亚 美 115 号 铝 览 ( 自 殉 木 时 亦 可 ) 摘 架 上 o 面板 右 瑟 装 Cl ， 左 三 装 C4 
， 中 上 方 装 C2? ， 中 下 方 装 R1i o 底板 的 装置 请 看 第 二 图 oL1, L? 都 用 31 漆 包 独 弹 
在 亚 美 555 号 四 暑 插 大 式 胶管 上 o 各 图 圈 数 如 下 : 








波 长 ( 公 尺 ) 柱 极 再 生 

15 一 25 4 围 4 
25 一 60 8 图 6 
60 一 100 18 图 12 轿 
100 一 180 45 24 转 

第 

昌 

底 

板 

装 

年 

排 

列 

图 
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各 围 均 密 线 ， 雨 图 相 距 狗 需 1is 时 症 共 用 亚 美 555 号 腰 管 四 枚 ， 大 概 自 1 
公 尺 至 180 公 尺 之 业 租 波 带 可 包括 乱 得 o 间 认 入 管 座 的 接 牧 法 ， 请 看 第 三 图 o 


装置 和 接 糠 都 其 简单 ， 颇 合 初试 者 之 应 用 ， 请 并 所 附 各 图 .9 装 成 后 须 先 松 “ 司 
验 一 逼 ， 酒 看 各 不 有 扰 接 错 ， 然 后 再 收 秋 o 收 香 的 程序 ， 第 一 先 开 俊 条， 再 接 乙 电 
， 如 天 粮 回 路 有 C 的 话 ， 可 先 旋 进 一 侍 ， 将 管理 再 生 的 C4 完 至 放大 ， 过 时 以 手 入 
Ci 的 定 片 应 有 相声 ， 此 即 表 示 芙 空 管 已 在 振 光 (如 试 广播 机 -一样 ) ， 此 时 再 徐徐 的 “ 
用 组 动 度 盘 旋转 CI ， 即 可 蓝 到 许多 电报 台 ， 你 车 懂得 电码 的 话 ， 那 就 很 有 趣 了 ， 
可 抹 个 较 慢 的 来 杯 轨 接收 。 若是 匠 到 内 中 夹杂 着 炳 糊 声 介 的 吐 声 ， 那 便 是 播 告 台 ， 
此 时 可 照 调 广播 再 生 杰 的 翻 法 ， 将 C4 退 到 刚 不 振 汪 的 地 位 ， 再 调 Cl 即 可 得 到 清晰 









的 香 刀 和 言 第 o 
此 机 用 60 尺 长 : 再 从 尽 高 ， 南 北向 倒 工 式 的 天 和 糙 已 收 到 的 播 理 友 如 下 列 : 
RVW15 (从 力 ) 70 公 尺 (大 葛 ) \ 
JIAA (日 本 ) 38 公 尺 )) 
DJA (德国 ) 30: 公 尺 7 
GSA (英国 ) 50 公 尺 )， 
RV59 (从 俄 ) 50 公 尺 村 


上 列 各 台 以 RW15，DJA 及 RW59 需 最 络 亮 ， 极 可 放 扬 声 器 ， 惟 RRVW59 
须 在 上 午 三 时 左右 方 能 收 到 ， 鞋 欧洲 时 间 较 中 国 还 及 小 时 之 故 也 。 此 机 用 室内 五 尺 

长 天 乏 可 收 RW15 申请 晰 悦耳 。 不 用 天 地 糠 能 收 到 著 干 报 吾 ， 收 香 能 力 还 算 不 差 

” ，。 惟 美洲 播 香 台 从 未 径 证 实 ， 我 想 决 不 会 收 不 到 ， 只 要 时 间 算 得 合适 。 我 已 收 有 其 
他 的 兹 个 播 萌 台 ， 惟 未 由 得 呼号 ， 内 中 或 有 从 美 济 来 的 o 据说 美 测 支 加 琳 (Chicago 
) 的 W9XAA 可 马 收 和 到， 不 过 时 间 须 在 中 国 的 上 午 三 时 和 后 


不 同 的 时 间 奥 环 卉 ， 能 使 收 香 情 形 改 缀 ， 可 参考 拙 作 『 业 饼 收 井 报 结 Jo 





最 后 还 是 希望 苇 者 换 换 口味 ， 快 来 开发 过 党 流 ， 不 全 能 将 企 世 界 补 到 你 的 
贵 府 ， 昌 可 厌 邮 业 铭 电码 做 业余 通讯 ， 以 备 将 来 坊 国 家 和 人 等 服 务 o” ( 完 ) 
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业 从 收音 报 上 or 


天 于 湾 南 的 短波 收 埋 情形 ， 在 第 一. 答 内 已 由 黄 小 莉 君 很 群 和 的 报告 过 了 
惟 在 最 近 ， 也 就 是 在 第 二 知 办 ， 人 午 付 缺 如 值 此 雨季 将 去 的 当 见 ， 我 也 把 业余 的 收 
香 情 形 来 说 说 

我 的 短波 收 埋 机 之 做 起 是 在 今年 的 春 初 ， 乃 照 本 刊 一 汰 廿 一 期 『 效力 良好 
之 三 管 短 波 收 得 机 ] 一 文 装 成 o 成 绩 基 好 。 后 又 照 俞 著 太 门 第 五 册 ， 在 爸 压 器 与 再 
生 圈 间 加 一 R.EF.C. 又 在 划 简 雨 端 加 一 .002 固定 储 电 器 。 果然 对 香 质 昔 量 方面 改善 
不 少 o 惟 在 40 和 80 公 尺 的 业余 波 带 内 ， 各 右 都 拨 在 一 块 ， 很 将 秋季 ， 随 又 在 调节 
波长 的 储 电 器 上 加 了 一 只 .000014 容量 极 小 的 可 伙 储 电器 ， 久 香 分 列 摊 在 一 起 的 各 
业余 报 台 ， 此 项 装置 名 坊 Band-spreading ”在 业余 界 是 很 通行 的 ， 殊 此 一 改 ， 收 
香 的 能 力 较 前 更 大 奖 
『 尖 近 扰 有 高 大 或 钢 骨 建筑 物 」， 是 使 我 收 得 环境 好 的 一 个 要 素 o 我 的 天 称 
(短波 机 专 用 另 有 广播 天 入 ) 是 夫 十 尺 长 片 作 尺 高 南北 向 倒 工 式 引 入 粮 在 南端 。 地 粮 
是 用 上 尺 长 二 时 径 的 钱 棍 直 打 太 窗外 潮 混 地 方 的 深 处 ， 大 概 七 尺 牢 深 ， 坛 用 很 好 


定年 来 试验 的 结果 ， 在 播 理 方 面 晚间 能 用 室内 五 尺 长 的 天 粮 很 容易 的 收 苇 
RW 5 《〈 伯 力 )， 用 室外 天 入 可 收 德国 的 DJA :日 本 的 JIAA 等 ， 和 并 在 上 午 三 时 左 
右 收 划 莫 司 科 和 俄 100 玉 .W. 的 大 电 训 ;其 莉 亮 ， 极 可 放 扬 声 器 ， 有 时 用 英语 ， 项 
清晰 : 在 国内 只 能 收 塘 洁 (河北 ， 天 建 东 瀑 ) 的 中 国 私 人 试验 电 人 台 ， 呼 号 不 知道 波 
长 大 概 八 二 多 公 尺 ， 唱 片 消 好 ， 言 语 不 清楚 。 


我 现在 利用 此 楼 * 联合 三 五 同好 ， 每 日 互相 粮 驾 电码， 在 40 和 80 公 尺 的 
业余 波 带 内 放 夜 间 〈 白天 扰 工 夫 ) 合 收 到 国内 的 : AC?RN ，AC3SC，AC3RT， 
AC23HY，AC3aST，AC3HM，AC9GH ，AC2DM，AC8WE 等 ， 日 本 的 : JUE， 
JLM :JiCcc:JAJ7”*JFL，JJ，JCF 等 ， 美 国 西部 的 : W6BIP，W6GHD 等 ， 还 有 
些 不 知道 国籍 的 如 : REKM，RTB，RFL，RMSL (和 苇 俄 ? ) ，GIC ，GMX( 英国 ? 
])， XGO，XGW 1 XGM，XGL (中 国 或 加 拿 大 ? ) ，KLL ( 非 律 守 ? ) ，HX8， 
HSE:”UXB，ZCH ，ZGC 等 我 不 用 天 地 乡 可 匠 XGO 与 XGL 通报 ， 很 清楚 :9 
最 有 趣 的 是 我 每 天 收 匠 AC3SC，ACa3HY ,XUKSM，AC3ST，AC3HM 等 了 相 通 
报 ( 哉 验 )o 有 了 时 AC3ST 很 急 燥 的 在 叫 AC?HY o 在 晴天 的 上 午 可 融和 到 日 本 业余 家 
在 40 公 尺 波 带 内 试验 通话 ， 异 我 不 卉 日 散 ， 只 知 是 日 本 话 里 了:o 

过 是 我 的 一 个 报告 ， 拉 订 写 来 已 是 一 篇 ;希望 各 地 刻 者 ， 也 将 欢 童 情形 〈 
业 饼 的 ) 在 各 训 报 告 一 下 ， 以 资 借 狂 CE 
第 十 七 期 作 生 入 二 月 二 号 HH 第 七 五 九 秽 


人 2 1 1 
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( 辐 者 按 ) XGO 鸥 39.85 Meter, Shanghai CGRA Transmitters 
XGN 狗 28.79 Meter， 这 
XGM 和 莉 17 Meter， 本 
XGL 和 欧 37.64 Meter， 功 
KLEL 狗 21.86 Meter, San Francisco Station 
ZC6 狗 50.04 Meter,， Hongkong Station 
SSSSASAAAAQSA AAASSSSSSSVASSSSSVOSeeeSSVeeASSVASGSASA 


蔗 者 通奸 


本 末 车 近 接 芒 者 来 本 ， 莉 间 一 答 十 三 期 之 其 空 管 各 极 授 稼 如 何 与 二 沧 士 四 
期 者 不 同 ， 辐 者 因 开 苇 者 之 中 ， 傈 有 不 留意 图 图 旁 所 直 文 字 而 混交 会 者 ， ” 故 特 坊 之 公 
开发 表 。 

敬 悟 者 : 贵 刊 第 一 沧 十 三 期 其 空 管 特性 与 接 稼 内 管 座 号 次 表 ， 与 二 肉 十 四 
期 大 有 轴 同 ， 如 27，58,，57 等 ， 照 一 矢 十 三 期 左面 ( 印 第 三 脚 需 续 队 极 ， 而 二 洽 十 


四 期 则 均 搂 屏 极 ， 再 有 趴 刊 第 五 期 封面 210 号 焉 美 管 座 上 亦 吐 明 K，P ， 是 划 负 一 
矢 十 三 期 之 第 三 图 相同 ， 然 奥 二 答 十 四 期 之 接 法 又 里， 二 知 十 四 期 信 R K ， 然 者 


3 
37 


生 和 


之 真空 管 介 旨 ( 九 ) 33 号 管 附 第 一 加， 乱 PSG ， 则 和 与 二 符 十 四 期 相同 ， 若 以 二 和 十 


四 期 乱 对 者 ， 划一 关 二 三 其 之 楼 闭 员 路 2 210 之 管 座 脚 赴 字 均 谈 ， 此 和 坊 业 余 者 最 重 
要 之 问题 ， 宣 有 研究 之 必要 也 吕 

第 二 : 贯 刊 第 二 敌 一 期 四 页 ， 何 过 之 稿 中 58 高 放 恨 ， 其 中 C3 C4 数 值 ， 贯 
刊 在 十 二 期 806 问 中 答复 芒 者 Ca 用 .05 MfdC4 用 .5Mfd ， 而 蕉 第 十 五 期 899 问 中 
答复 C3C4 均 用 5 Mfd， 相差 何 能 如 此 之 垂 ， 以 上 雨点 ?如何 解 释 ， 望 即 答复 需 瞧 o 


再 鄙人 和 需 趴 刊 之 常 期 ( 雾 购 ) 苇 者 : 对 贵 刊 自 抱 狠 大 之 信任 奥 希 望 ， 否 旭 决 
不 能 发 现 上 雨点 之 疑 冤 ， 望 千 者 勿 以 此 丁 篱 恶意 也 。 再 有 和 言 者 ， 趴 刊 南 京 下 关 径 售 
商店 仅 有 同 昌 一 家 ， 每 期 批 来 甚 少 ， 倘 有 价值 文字 购 者 一 多 ， 印 乱 法 应 付 ， 势 须 跨 
涉 十 余 里 往 赚 ， 太 不 便当 ， 兹 请 注意 ,此致 ， 中 国 乱 称 电 入 辑 先生 ，” 趟 南 屏 敬 
牙 空 管 各 极 接线， 本 胡 车 一 稚 十 三 期 所 发 表 者 篱 管 座 图 ， 傈 由 上 向 下 瘟 6 
二 答 十 四 期 所 发 表 者 傈 惧 空 管 插脚 图 ， 傈 由 管 脚 朝 止 看 ， 在 芒 璀 期 附 图 中 均 有 文学 
奸 明 o 二 答 十 五 期 8999 问答 中 之 Ca C4 需 .5 Mfd， 因 印 时 一 点 不 清 ， 救 成 乱 5 Mfd 
o 凡 高 明 李 偿 路 储 电 器 ， 普 通 均 不 出 1 Mfd ; 至於 低 这 亏 旭 大 都 在 1Mfd JEc 


先生 在 南京 如 有 时 不 易 购 得 做 杂 苇 ， 可 请 直 捷 向 亚 美 公司 订阅 也 o 
往 : 者 
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XHKT， 今 晨 信 时 一 型 收 到 扰 锡 北大 街 由 业 ( ? ) 电 右 播 理 ， 呼 号 XLWU 通 李 未 羡 
， 依 考 猜 算 大 钩 坊 1220 于 巡 波 也 亚 量 等 殿 XGKL 而 赫 俩 有 XHHI 般 清晰 沪 郁 ，” 
仍 由 措 划 器 放出 者 ;此间 日 电 不 有 故 泰 中 用 茧 电池 式 ， 现 在 至 城 大 购 有 七 及 十 县 


生 之 稼 圈 妃 有 短路 之 虑 ， 可 拆 去 另 以 新 铜 穆 粒 之 2 


第 十 七 其 二 有 尘 思 放 天 有 了 第 七 坟 - 责 


as 人 





Xe 二 二 由 才 ReeaSRen 
4 收 于 成 顷 报 告 ; 
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 六 
太 盒 收音 成 绩 报 告 (本 乱 劳 ， 


太 售 处 上 海 之 北欧 九 十 华里 ， 扰 山 ， 惟 钢 骨 建筑 物 一 所 ， 然 距 吉 家 其 下， 


故 收音 何 佳 ， 花 将 收 和 情况 锋 之 如 下 : 


吾 对 于 无 称 电 学 诸 无 研究 ， 同 里 某 君 喜 研究 妃 以 之 需 副 业 ， 屋 秆 装置 涂 基 


前 年 冬 需 各 装 克 定 三 回路 三 管 直流 机 一 具 ， 天 粽 双 根 四 十 尺 ， 高 榴 三 十 尺 ， 地 粽 用 
鲍 条 五 尺 ， 驳 马 皮 和 粽 打 入 地 办， 引入 粮 不 长 ， 傈 皮 稼 ， 初 装 时 XGOA 最 千 ，XQOHD 
收 丰 到。 再 请 某 君 悦 法 ， 意 似 未 尤 ， 计 本 华 条 夯 ， 不 得 乃 央 亚 美 科学 装 书 鼻 物 研究 
: 结果 兴 将 初级 穆 圈 配 以 分 综 钉 ， 由 是 解决 ， 内 心机 常 欣 惕 ， 从 此 对 此 新 科学 产儿 
也 就 有 一 些 感情 和 愉 趣 了 >『 中 国 急 称 电 Jj 泛 释 了 吉 爱 该 的 刊物 


W 


埋 机 能 收 贡 者 香 量 以 XGOA XOHA 最 闭 ，XHHSXHHUXHHYXHHR 


XHHN,XHHP 略 弱 ， 而 XHHX,XHHE,XHHG,XHHC,XHHH,XMHB,XOHEF 又 

较 弱 一 些 ， 其 余 如 XHHYXHHV,XLHN,XLHM,XLHE,(XOHD 播 藻 时 则 中 去 ) 。 
XHLMXLHO,XGKL,XLWT,XHHB,XHHA, 等 台 理由 低能 然 览 其 佳 ， 且 仍 可 由 
担 声 器 放 适 ，12 吸 房间 内 英之 通 可 ， 人 和尚 有 数 襄 红 既 收 到 而 至 今 杏 然 者 ， 例 如 XLHD 

东 陆 ，XHHD,XLHIXLHJXHHK,XLHB,XHHC,XGWT,XGDZ.XGOD, 下 有 应 

收 到 而 未 当 收 过 如 XMHC ， 人 分 人 奇 膏 ， 是 否 稼 圈 配 合 不 党 ， 望 饮 辑 先生 本 提倡 科 

学 热心 及 释 疑 才 好 ” 


最 后 有 一 个 可 喜 消息 ，( 因 素 未 收 到 且 电 力 不 大 ) ， 在 昨日 早晨 几时 富 收 到 


六 管 ， 张 扰 超 外 差 式 ， 俩 得 不 原 匠 ， 故 不 及 ， 拉 末 写 来 已 作 不 少 篇 幅 。 一 做 


铬 者 按 一 所持 食 经 收 到 而 今 查 然 者 ， 此 任 在 过 率 赤 低 一 段 上 之 电台 ， 先 
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中 国 短 绕 贡 下 Chnokodo 


(984 间 ) “请问 亚 美 范 本 十 三 种 之 过 特 27,47，71-A 芮 空 管 可 否 以 沙 而 文 27,47 
及 永 储 71-A 相 代 ， 何 种 乱 佳 ， 其 各 部 电压 相同 否 

( 答 ) 车 其 人 性格 相 同 ， 则 可 以 代用 

《985 半 》 今 以 Present 牌 扬声器 ， 接 锥 亚 美 十 三 种 箔 本 收 香 机 上 ， 和 欲 分 正和 色 否 
) 车 分 旭 如 何 接 法 


( 答 ) 价 此 种 撮 声 器 之 两 乏 端 有 分 色 者 ， 划 有 色 端 接 正 极 素 色 端 接生 极 ， 
否则 扰 须 分 正 刍 极 9 





邮箱 五 百 四 十 号 李 曲 妇 

986 癌 ) 。 余 前 自作 一 单 管 机 ， 选择 性 喇 佳 ， 近 又 自 装 一 二 管 机 ， 众 四 捍 性 反 不 
如 前 者 一 管 ， 粮 稳 围 多 少 不 平 均 ,是 否 当 选择 性 有 了 关 。 二 管 机 照管 机 之 
三 回路 粮 图 线 法 轩 否 ， 用 前 装 之 一 管 机 改 和 装 二 管 机 夺 礁 鞠 泽 性 -一样 佳 否 ， 
请 示 履 "来 图 可 用 和 否 ， 如 加 两 电 应 加 在 何 处 9 


(人 答 ) 晶 管 机 因 昔 量 较 低 ， 故 遗 择 性 稍 劣 不 易 发 蜗 ， 及 至 增加 低 过 扩大 角 后 
; 则 音量 二 大 ， 如 
过 互 援 ， 容 易 发 觉 
; 故 非 雨 管 机 遗 择 莹 
性 不 及 单 管 机 也 。 这 
三 管 机 可 照 一 管 机 到 
之 三 同 路 称 轿 线 法 
， 一 管 机 改装 二 管 罚 
机 ， 实 里 上 滤 择 性 
只 未 改 属 ， 但 在 各 





人 之 耳 官 中 则 常 觉 较 劣 来 图 可 用 ， 丙 电 可 加 在 X 虑 5 
上 海 电 较 路 五 七 六 和 弄 五 十 九 号 彭 永 康 


〈987 问 ) 低 过 李 扼 制 称 圈 ， 何 久 玖 其 久 使 用 2 面 砂 钢 片 不 炙 乱 永久 磁 钱 2 又 城 
心 馆 和 和 后 ， 何 故 即 失 其 作用 ， 请 言 其 理 。 
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( 答 ) 因 克 钢 片 性 质 不 同 ， 故 破 性 不 能 避 持 ， 俩 心 僵 和合， 则 在 稼 圈 中 电流 
中 有 波动 叶 ， 而 供 心 中 磁力 入 亚 不 起 爸 动 ， 族 章 率 序 无 从 产生 ， 帮 失 其 扼 
制 能 力 o 

党 德 永 民 张 天 奴 


(0988 间 ) 今 附 上 报 上 各 路 图 一 稀 ( 图 从 略 )， 因 未 能 群 钥 明 暴 ， 烦 请 如 下 列 各 端 
指示 不 腾 需 感 。 芮 空 管 30 号 可 用 否 ， 可 伙 储 电器 3121 两 只 戎 可 用 和 否 ， 工 
应 绕 代 圈 ，LI1L? 绕 交 圈 两 个 米 圈 相距 青 何 ， 简 径 骸 何 ，L3L4 两 个 和 镶 圈 相 
距 伙 何 圈 数 噬 何 ， 从 使 如 图 上 其 空 管 不 用 30 号 ， 另外 用 再 好 点 效率 的 是 
何 号 ， 价 狗 多 少 o 

〈 答 ) 真空 管 830 号 ， 可 构 储 电器 3121 多 可 用 o 工 须 视 天 和 义 长 每 而 定 : 天 稼 
长 ， 旭 圈 数 少 ， 天 糠 短 旭 圈 数 多 oLI1 用 26 号 漆 包 禾 ， 在 二 时 径 胶 管 上 业 
96 圈 ，L? 用 同 号 稼 在 同 管 上 ， 肯 LI+ 时 不 绕 50 圈 oLs 次 航 让 LI 同 ， 初 
狼 在 座次 航 土 时 处 线 20 圈 o 真 窑 管 30 号 甚 通 宜 


上 海 法 租界 西门 路 西 成 里 六 十 七 号 将 妾 馆 

989 半 ) 。。 爸 压 器 是 否 即 分 压 跨 ， 有 何 功 用 ， 亚 美 有 售 否 ， 价 狗 若 干 9 

人 答 ) 伙 愿 器 非 分 压 器 o 爸 历 器 傈 用 以 使 交流 电压 上 蜡 或 降低 者 亚 美 公司 
有 出 售 ， 价目 可 案 阅 。 

(990 间 ) “前 著 某 报 无 乏 电 遇 刊 ， 知 矿石 机 如 加 接 释 压 器 ， 昔 量 邹 可 增 大 是 何 
理由 。 

( 答 ) 麦 压 器 能 使 电压 上 蜡 ， 在 中 空 管 收 得 机 中 常用 之 o 矿石 机 中 电 汶 其 能 
， 车 用 父 压 器 将 徒 增 耗 失 ， 故 用 者 甚 少 ， 能 否 使 否 量 增加 ， 因 未 实验 ， 不 
能 回答 

杭州 谢 麻 子 谷 三 号 陆 帮 锁 

(991 癌 ) ”可否 请 将 Majestic Model 61 九 管 机 交流 ) 之 稳 路 及 群 租 容 量 在 贵 刊 大 


考 栏 内 登载 
( 答 ) 容 将 来 检 出 ， 当 篱 发表 
上 海 互 逢 过 路 661 号 俞 伯 年 


(992 问 ) 飞利浦 141 和 105 二 种 芙 空 管 ， 做 再 生 力 一 管 机 ， 效 力 何 种 大 ， 伯 105 
做 栓 波 ，141 做 低 放 ， 做 臣 二 管 机 ， 和 二 只 毕 用 105 合成 的 二 管 机 ， 或 三 
只 此 用 141 做 成 的 二 管 机 ， 效力 何 种 强 ， 可 能 放 挠 声 器 否 ， 若 不 能 > 旭 扰 
用 何 号 其 空 管 作 低 放 才能 放 扬 声 器 o 扬 亏 器 是 磁 力 式 o 再 贵 刊 蓝 者 问答 纸 
) 需 何 有 败 期 是 没有 的 o 
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《 签 ) 105: 篱 低 放 管 ” 检 波 以 用 14 世 各 宜 o 二 管 机 -7 可 用 :4 作 检 波 ，105 
作 低 放 > 如 欲 放 扬声器 ， 可 用 33 号 芙 空 管 作 低 放 ” 
因 半 答 斑 接 ， 故 有 时 间 答 克 不 印 入 o 

《993 癌 》 可 和 否 苹 将 Gebrauchs-Anweisung Telephone 
10. 及 Gebrauchs-Anweisung Arcolette 3 W. 二 种 
收音 楼 的 称 路 ， 在 套 考 栏 发 表 o 再 REN 1004 号 芮 
空 管 是 否 四 极 管 ， 中 间 是 否 加 一 个 队 桶 极 ， 及 其 各 
脚 的 接 法 ， 了 也 134 号 加 在 B 105 之 和 后， 做 成 一 般 
低 放 能 放 扬 声 器 否 ， 他 的 屏 压 和 玉 山 力 各 多 少 o 

《 答 ) 做 起 无 此 二 种 称 路 图 o REN 1004 号 芙 空 管 各 
极 及 其 接 法 见 附 图 oRE 134 号 而 在 B 105 之 后 可 
帮 扬 声 器 ” 其 屏 压 可 用 200 伏 腹 ， 出 锡 3 丽 特 o 


江洲 高 航 职 佼 张 德 莉 
《994 阅 ) 新 闻 报 无 乏 电 过 刊 第 五 十 期 ， 潘 仁 某 先生 所 人 


(可 届 站 党 吕 ) 





利之 二 管 短波 机 之 L1 和 与 L2 及 本 刊 第 七 期 (作者 全 前 ) 之 十 用 机 称 路 中 ， 


LI1 奥 L? 其 两 称 圈 问 之 距 内 各 篇 若干 又 均衡 天 粮 篇 何 装 置 o 



























































( 答 ) II1 址 2 各 距 
3 天 “和 缘 元 ls 时 o 均衡 天 
第 和 棚 Counterpoise 装 
末 ] 时 法 ?可 分 置 於 地 
九 面 ， 直 接 在 天 委 下 
四 记 地 数 呢 ， 及 埋 蕉 
于 0 地 中 三 种 。 如 图 所 
让 玉 示 如 第 二 种 ; 均衡 
9 天 禾 筷 生地 绝 称 
松江 西门 外 马路 舌 圳 规 受 异 倪 髓 冲 

《995 问 ) 外 差 式 与 普通 收 埋 机 有 何 分 别 

《 答 ) 外 差 式 与 普通 收 稍 机 之 内 部 ， 有 一 只 本 地 振 温 器 光 比 振 温 器 所 产生 之 


遇 率 伍 外 来 电 亿 遇 这 借 合 而 产生 差 过 率 ， 差 过 泰克 过 检 波 然后 在 扬声器 中 
发 声 ， 和 与 普通 收 寺 机 直接 使 外 来 电讯 受 检 波 而 发 声 者 不 同 c 此 式 收 埋 杰 之 


露 敏 度 奥 遗 择 性 均 志 普 通 式 需 优 o 
第 七 六 六 页 ( 廿 三 年 九 月 五 ) 第 迁 : 和 党: 
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(996 关 ) “到 电 源 驳 压 器 亚 美 公司 可 定 裂 ， 例 如 110 伏 膀 或 220 伏 胸 ， 松 江 之 交 
流 电 压 不 时 有 伙 动 ， 有 无 法 可 使 收 井 机 所 要 电压 淮 确 。 


( 答 ) 110 伏 觅 至 220 伏 脱 之 电源 爸 压 器 ， 亚 美 公司 有 现货 ， 不 必定 驱 o 电 
压 不 稳定 可 在 电源 伙 压 器 上 预先 引出 炎 个 接头 ， 以 供 调整 ， 不 过 应 另 用 
“四 压 胡 以 测 其 网 动 耳 5 
常熟 会 元 坊 15 号 人 鲁 少 蓝 


(997 问 ) 雇 者 RCA. Victor 1931 年 出 品 RE 57 号 信 管 四 用 机 ， 甚 详 和 稼 路 图 
请 在 贵 刊 雁 考 栏 中 发 表 之 ， 其 数值 及 容量 详细 广 明 是 稿 

《 答 》 不 入 当 可 在 套 考 栏 上 发 表 o 

上 海 徐 家 小 交通 大 学 内 南洋 模范 中 学 汪 彰 能 

《998 间 ) 照 附 图 上 L 和 与 LI 傈 用 26 号 稼 绕 在 亚 美 555 号 称 圈 管 上 ，120 公 尺 者 
)” 工 45 转 II12 圈 ，80 公 尺 者 ) 工 30 圈 ，LI18 图 40 公 尺 者 ，L15 圈 ，L16 
) 20 公 尺 者 ，L6 图 ，L13. 圈 "未知 需 并 和 线 否 ， 工 与 LI 应 下 奉 若 二 

( 答 ) 不 须 间 和 绕 ， 革 熏 LI 距 宛 避 ”时 o 

(999 间 》 照 附 图 ， 甲 电 甩 用 二 人 简 ， 不 知 应 照 第 二 图 连接 抑 照 第 三 图 连接 ， 盖 科 
学 半 书 第 三 册 云 ， 如 正 奥 正 接 ， 负 奥 鱼 接 ， 旭 其 电压 如 丛 ， 电 力 增加 ， 如 
正 鱼 相 接 ， 则 其 电力 如 曹 ， 电压 则 增加 妖 9 
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( 符 ) 应 如 第 二 贺 速 接 。 因 每 奖 乾 电池 只 有 1 伏 胸 ，30 号 呐 空 管 炮 条 旭 需 
2 伏 觅 ， 故 须 串 联 以 提高 电压 
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于 海 小 西门 外 中 昔 职 业 学 校生 冠 莫 

(1000 间 ) 《1 ) 单 管 楼 乙 电 如 用 250 伏 脱 或 200 伏 腊 对 从 里 空 管 有 害 否 ， 声 得 能 
否 二 加 o(2 ) 普 通 所 做 收 理 杰 再 声 过 多 ， 未 知 有 何 法 名 除 ，( 3 ) 山 多 对 饼 
收 旭 机 有 妨碍 否 ， 有 何 法 补救 o ( 4 ) 我 对 于 短波 不 明 晓 ， 怎 样 时 短波 ， 怎 
粮 吓 长 波 o( 5 ) 外 差 式 收 理 机 篱 何 效力 很 佳 ， 和 与 普通 机 有 何 分 别 


( 答 ) (1 ) 音 管 机 乙 电 如 和 欲 用 200 伏 腹 或 250 伏 脱 时 ， 须 改 成 强力 检 波 ， 

香 量 可 以 增 加 ， 如 上 芙 空 管 之 性 赂 通 合 则 亦 扰 寺 (2 ) 可 装置 理 调 控制 器 
减 低 杂 声 。 香 调任 制 器 装置 法 请 参阅 本 刊 二 敌 十 五 期 避 如 收音 晤 援 一 文 。 
6C3 ) 册 多 当 收 香 有 妨 研 ， 补 救 方 法 ， 只 有 加 高 天 和 粮 o (4 ) 短 波长 波 ， 傈 指 
抱 称 电波 的 波长 而 言 ， 扰 综 电波 的 速率 有 一 定 的 ， 每 秒 链 能 行 300,000,000 
公 尺 o 在 此 300,000,000 公 尺 之 路 程 中 ， 如 电波 所 发 生 之 过 波 其 多 《〈 即 过 
这 甚 高 ) ， 旭 各 遇 波 之 距离 郎 基 短 ， 是 需 短 波 o 反之 ， 在 此 距 此 中 所 发 生 
之 过 波 较 少 ?( 即 明 率 坊 低 ) ， 则 各 过 波 之 距离 外 大 ”是 乱 长 波 o(05 ) 外 差 
式 与 普通 收 香 楼 不 同 处 ， 请 套 阅 中 电 一 答 第 十 九 期 外 差 式 之 征 种 一 文 


《1001 闽 ) ”普通 收 香 机 保 访 描 声 器 部 所 用 之 固定 备 电 器 ， 有 必用 2 Mfd 者 ， 有 诊 
用 4Mfd 者 ， 其 容量 大 小 有 何 关 傈 ， 又 所 用 低 扼 圈 ， 用 亚 美 No. 442 与 No. 
444 有 何 分 别 ， 上 述 二 另 件 用 时 有 无 一 定 关 作 ， 抑 可 随便 使 用 ， 希 群 示 % 

( 答 ) 保 访 摇 疡 器 中 之 固定 储 电 器 ， 其 容量 最 善 通 者 如 自 25 至 4Mfd o 此 
储 电 器 之 容量 如 过 小 ， 则 能 使 香 量 减弱 ， 过 大 ， 则 认 经 济 上 不 合算 " 442 
号 需 18 贡 僵 配 ，444 号 需 25 历 盘 配 ， 可 秽 末 狼 芙 空 管 屏 极 所 需 之 电流 而 
导 择 9 


常 讨 吴 市 王 锦 和 起 

《1002 间 ) 今 气 照 亚 美 和 本 No. 6 允 长 短波 机 ， 惟 只 须 一 管 ( 两 航 低 放 尖 去) : 所 
用 之 其 空 管 ， 改 需 '32， 其 幢 枉 接 B+22+V.， 用 尺 简 收获 可 用 否 o 该 簿 所 
司 计 之 五 枚 和 线圈， 仍 可 应 用 否 。 如 其 圈 数 略 有 出 大 ， 希 许 示 知 

( 答 ) 可 用 o 入 转 不 必 改 动 ， 仍 可 应 用 吕 

《1003 癌 ) 阻力 放大 中 所 用 之 固定 储 电 器 ， 应 用 多 少 Mfd : 过 大 过 少 ， 其 反应 车 
何 ， 卫 所 用 之 趴 空 管 ， 有 和 扰 关 傈 o 

《 答 ) 阻力 配合 低 过 放大 电路 中 的 断 流 储 电 器 (Blocking:Condencer) ， 其 容 
量 以 '006 MEF 需 最 普通 ， 但 亦 有 用 较 大 者 " 断 沪 储 电 器 与 枉 漏 之 阻力 有 关 
断 流 储 电 器 之 进 蛆 较 之 趴 空 管 柱 极 吾 炎 极 电路 问 之 阻力 以 小 得 佳 ， 否则 
将 使 其 扩大 能 力 减 低 也 o 
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〈1004 间 ) 照 贵 刊 19 期 956 页 四 管 机 装置 ， 地 儿 是 否 均 接 楼 壳 o 三 连 储 电器 副 户 
， 瞩 尔 通 地 ， 旭 Clo 及 2 之 3， 及 1L5 之 3， 可 否 就 近 接 在 机 壳 上 oo R4Ra, 之 
旋 柄 用 否 和 与 机 壳 移 比 。 照 图 Ra 是 否 右 明 接 地 ， 中 头 挡 Cl8 ， 左 头 接 C4 有 太 
R7 o R4 是 否 左 头 接地 ， 及 Cl14， 中 亦 接 Cl14， 右 接 Cl3 o 因 不 明 上 晓 ， 均 请 
购 数 需 篇 o 


( 答 ) 地 粮 是 接 机 壳 o 三 连 储 电器 动 片 ，Cl0，L2L5 等 之 接地 端 ， 艾 可 搂 认 

机 壳 上 oR4 奥 Ra 之 旋 情 柄 须 与 机 壳 稳 缘 o Ra 之 正中 一 头 接 C13， 两 端 可 
” 择 其 以 近 者 接 之 ， 不 分 左右 。R4 正 中 一 郑 接 CL4 绑 误 o 

浙江 濮 院 徐 俩 源 米 行 张 输 挥 

(1005 问 ) ”本 蔗 第 一 知 17 期 之 交 直 瀛 三 用 三 管 机 所 用 之 芙 空 管 ， 傈 :37 -38 号 ， 
惟 关 亚 美 目录 ， 评 项 芙 空 管 岁 傈 用 於 直流， 今 用 放 交 流 有 危 震 否 ， 又 -30 
-22 -34 等 号 ， 亦 可 用 交流 否 ， 此 机 泛 阻 慧 共 需 若干 电流 。 

( 答 ) 37 舆 38 号 芙 空 管 ， 交 直流 多 可 用 ， 目 录 上 傈 襄 排 o 直流 真 容 管 不 宜 
用 蕉 交流。 此 机 共 需 电 流 狗 .52 全 配 o 

(1006 问 ) 上 项 粮 路 中 之 R4 须 用 200V 60 W 燃 泡 如 何 算 山 o 

( 答 ) 雨 只 37 ， 一 只 38 ， 共 证 18.8 伏 腊 ， 再 加 二 只 2.5 伏 膀 小 电 珠 ， 狗 等 
20 有 族 伏 腹 。 220 伏 胸 电源 ， 沽 去 所 需 20 伏 腊 ， 等 认 200 伏 腊 5 此 200 
多 余 伏 腕 ， 可 用 电 悚 泡 使 之 降落 。 今 三 只 芙 窑 管 所 需 电 流 均 震 .3 稚 配 ， 此 
降 压 电 炊 泡 ， 应 具 200 伏 腊 3 礁 配 之 时 阻力 o 200 伏 股 雪 ,3 炎 配 篱 60 无 
特 ， 故 此 电灯 泡 应 乱 60 互 特 也 o 


上 海 新 北 门 内 民 街 四 十 三 号 陶 福 生 

(1007 问 ) 。 请问 2A7 或 287 其 空 管 之 价格 各 若干 ， 以 便 购置 ， 再 傈 人 极 管 。 

( 答 ) 贤 空 管 价格 请 向 亚 美 站 市 部 莉 间 

济南 永泰 和 烟 公 司 妓 舍 文 

(1008 问 ) 。 糖 高 肖 牵 爸 压 器 上 时， 初级 之 圈 数 多 少 ， 是 否 与 收 程 上 有 了 关 傈 ， 初 航 之 
图 数 ， 应 如 何 股 计 ， 轿 数 之 多 少 ; 奥 炎 级 有 关 傈 否 5 

( 答 ) ”高 遇 率 网 压 器 之 初级 圈 ， 圈 数 多 则 替 敬 度 高 而 选择 性 劣 o 反之 旭 选 择 
性 佳 而 圳 敏 度 低 。 圈 数 多 少 与 区 级 圈 矮 另外 关 傈 co- 
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香港 大 道 东 二 〇 思 号 三 楼 容 荣 邦 

(1009 问 ) “” 现 有 UX 199 扶 窑 管 ，.0005 可 和 爸 储 电器 ，403 低 遇 爸 压 器 ， 及 20 欧 
姆 可 黎 电 痕 各 一 件 ， 和 欲 久 之 替代 贵 公司 出 品目 录 内 ， 单 管 来 复式 机 之 雾 件 
第 15 ，14，20 及 19 等 件 未 知 可 否 。 又 该 杰 称 路 图 甲 电 正极 接 认 何 处 

( 答 ) 可 替代 ， 惟 芮 空 管 声 极 圈 须 略 减 ， 甲 电 须 境 至 3 伏 腹 o 甲 电 正极 接 蕉 
接 稼 柱 7 上 处。 

江西 南昌 湖滨 园 街 168 号 邵 焰 智 

《1010 问 ) 见 冉 三 年 之 亚 美 目 儿 ， 第 廿 九 页 之 三 回路 单 管 机 ， 不 知 在 做 不 可 收 南 


束 之 播 理 否 ， 再 州 页 单 管 来 复式 亦 可 收 南 京 否 ， 此 二 种 之 机 件 ( 邹 雪 件 ) 亚 
美 公司 有 售 否 9 


( 答 ) 如 装置 无 避 些 应 可 收 南 京 ， 各 雾 件 亚 美 有 售 。 
洲 南 大 槐 树 津 浦 工厂 十 二 号 公寓 李 入 动 


《1011 问 ) 直流 五 管 或 六 管 超 外 差 式 收 示 的 ( 用 三 极 管 )， 趴 处 和 本 中 有 此 图 样 否 
” 如 有 请 寄 一 套 ， 如 扰 ; 请 得 示 群 和 图 样 ，( 三 极 管 气 用 30 号 ， 用 乾 电 好 ) 





(第 -OO_ 一 一 问 ) 义 此 固定 储 电器 之 容量 可 由 试验 决定 


( 答 ) 附 图 乃 五 管 超 外 差 式 ， 第 一 检 波 傈 用 三石 据 任 ， 如 改 用 昌 窑 管 的 和 企 ， 
旭 可 成 六 管 机 o 
上 上海 昌国 路 四 十 四 号 葛 斑 竹 


(1012 间 ) 。 贵 公 司 出 皮 之 中 国 镍 乏 电 订 车 ， 内 容 向 夭 富 荔 ， 对 锥 初学 者 得 丛 荐 注 
,邑人 自 第 一 矢 第 元 期 起 ， 印 按期 购买 ， 因 和 欲 柑 至 豹 所 有 贵 公司 出 版 各 书 
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均一 一 补 全 ， 疏 第 一 矢 第 五 第 七 二 册 , 泛 未 补 得 ， 芍 悉 第 一 答 合 订 本 已 出 
” 未 识 上 述 二 册 均 再 版 否 ， 以 鄙人 再 购 合 订 本 ” 未 有 太 不 合算 也 ， 敬 条 示 





知 篇 荷 9 : 

( 答 ) 第 一 答 第 五 第 七 二 册 ， 除 合 订 本 外 ， 不 另 再 版 ， 先 生 如 和 欲 补足 ， 可 登 
交换 栏 征 求 之 

上 海 大 同 大 学 汪 德 旺 


(1013 间 ) ”如 图 以 -383 作 高 低 放 之 来 复式 收 各 机 二 其 校 委 有 错 淡 否 ， 乙 电车 用 90 
V 则 丙 电 用 若干 ,CI 用 .0005 MEFD 者 ， 旭 LI1L2? L3 L4 在 蛛网 板 上 用 S， 
W.G,. 十 信号 稼 各 粮 若 干 圈 


( 阵 山 TO 让 ) 





( 答 ) 来 图 可 用 ， 丙 志 可 用 7.5 伏 腊 。 蛛 移 线 板 用 553 号 时 ，L1 十 五 圈 ， 
La2 六 十 二 圈 ，Ls 四 十 圈 o 以 上 均 用 廿 六 号 漆 包 称 oO 


香港 深水 趟 基隆 街 二 楼 锤 培 滋 


《1014 间 ) ， 超 外 差 式 之 中 遇 率 175 K.C.， 其 中 过 这 变压器 所 用 之 线圈 应 需 自 感 量 
考 干 (假定 该 器 之 调节 容 电 器 最 大 值 乱 00005 从 f ) 请 示 其 证 算 公 式 


( 答 ) 中 间 遇 率 释 压 器 所 用 之 浆 围 自 感 量 ， 可 用 下 列 公 式 求 之 需 最 便 : 





159.15 
以 和 开 C 





f 人 = 
f 篇 烷 团 之 明 率 ( 千 过 波 ) 
L 篇 自 感 量 ( 痊 亭 利 ) 
.C 篇 储 电量 ( 粉 法 拉 特 ) 
如 C 需 ,00005 办 法 ， 工 应 需 16540 医 部 利 o 
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C1015 问 ) 。 今 握 司 计 遇 -- 起 外 差 式 收 理 机 ， 其 高 过 放大 管 及 第 一 检 波 管 之 屏 同 路 
称 圈 ， 往 一 对 二 分 直径 加 简略 37 号 污 黎 55 圈 ， 桶 回路 30 号 漆 称 110 图 
振 齐 管 之 忆 梳 问 路 35 图 37 号 漆 很 ， 权 回路 70 图 30 号 梁 入 所用 之 三 连 可 
释 储 下 器 入 .00035 人 f( 最 大 值 ) 未 悉 合 否 求 指正 之 。 

( 签 ) 高 放 与 振 放 雨 航 可 用 ， 惟 第 一 检 波 屏 极 回路 应 用 中 间 遇 李 杰 礁 器 。 

(1016 间 ) 。 超 外 差 式 收音 机 之 本 地 振 疆 遇 率 如 何 计算 ， 用 公式 《- 2 ) 


适合 否 ， 公式 中 之 L 荆 指 振 误 时 窑 管 的 属 极 回路 稼 圈 之 议 潮 率 ， 抑 或 入 该 
管 的 屏 及 柱 同 路 稳 圈 之 亩 亲 率 相 加 之 和 


《 答 ) 超 外 差 式 收音 楼 之 本 地 振 温 遇 李 计算 公式 无 痰 o 此 公式 中 之 L 傈 专 指 
极 回路 粽 圈 o 
天 津 五 十 七 号 路 四 十 四 号 赵 育 龙 


(1017 问 ) ”请 话 给 开 洛 Kellogg 520 交流 收 谨 机 稼 路 图 ， 兹 请 详 直 明 各 雾 件 之 
量 ( 趴 空 管 除 整 流 280 外 计 五 管 Kellogg AC 401 四 只 Kellogg 403 AC 


Powertube 一 只 )o 






〈 答 7 做 处 因 扰 此 粮 路 图 ， 故 不 能 答 般 

(1018 问 ) ”并 洛 520 交流 收 埋 机 ， 在 晚间 本 地 电 吝 分隔 不 清 ， 不 能 收 外 埠 ， 府 示 
一 有 效 方法 o 

( 答 ) 因 蕊 机 芍 调 整 高 过 率 式 ， 故 玩 择 性 不 其 


佳 o 可 照 图 鼻 一 滤波 虎 ， 串 联 礁 引 太 名 中 哉 
之 图 中 之 C 需 亚 美 3021 可 爸 和 能 电器 ， 工 
汰 稼 圈 ， 傈 用 28 号 漆包线 在 2 时 径 胶管 上 德 
62 转 所 成 o 


(1019 癌 ) 。 自 装 高 过 率 放 大 ， 气 便 讼 试用 接 於 各 
地 ， 但 对 座 检 波 管 综 圈 抱 初级 者 如 何 接 连 9 
例如 箔 本 第 六 种 长 短波 雨 用 机 ， 如 何 接 法 
接 天 地 移 处 可 否 ; 则 天 和 线 之 小 储 电 器 用 否 ,或 添 初 航 黎 > 则 如 何 添 ; 绪 
若干 圈 ，《〈 用 於 第 六 各 条 本 ) 请 洋 篱 答 履 ， 以 人 应 用 


《 答 ) 可 在 加 时 径 用 管 上 ， 用 30 Eees 图 作 初 级 ， 人 
之 中 。 


让 的 全 相 和 和 人 全 的 生生 站 胃 村 和 和 下 臣 全 贡生 全 作 NS 生 天 关 衣 汪 各 玉 
第 七 七 三 页 ( 廿 三 年 九 月 五 日 ) 第 三 和 
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上 海 起 飞 路 仁和 里 五 号 郭 炙 庆 

(1020 问 ) 。 旁 特 401 能 否 发 生 振 动 ， 装 认 发 报 机 上 能 用 否 。 此 号 扶 空 管 是 否 即 01 
号 

( 答 ) 尝 特 401 能 发 生 振 漫 ， 可 用 於 发 报 机 是 即 01-A 号 o 

(1021 问 ) -做 盛 地 绿 ， 塘 认 供 床 柱 上 ， 未 知 遇 雷电 肝 有 无 危 输 o 

( 答 ) 地 稼 须 与 接 地 之 物 相 接 ， 否 旭 过 雷电 时 秋 有 危险 o 

(1022 半 ) ”更 有 50800 VALVO 提 空 管 ， 请 示 其 特性 及 接 和 多 效 样 9 

( 答 ) 此 管 特 隆 不 详 o 

(1023 问 ) “天 粽 色 地 面 极 低 ， 长 不 过 六 十 吸 ， 用 三 管 机 和 欲 收 外 埠 有 何 办 法 9 

( 答 ) 将 天 称 加 高 加 其 外 别 扰 他 法 o 

浦东 杨 思 桥 剧 大 新 记 息 页 公司 吴 头 南 

(1024 问 ) 中国 扰 乏 电 第 一 知 第 六 期 第 254 问 之 公式 是 指 计算 何 物 ， 再 有 第 三 答 
第 93 间 办 之 公式 有 弛 Max 是 指 何 物 o 

( 答 ) 一 均 六 期 第 254 问 傈 求 电 源 释 压 器 线圈 圈 数 之 公式 凶 Max 傈 指 最 
高 克 力 入 密 度 o 

(1025 间 ) 。 亚 美 十 遇 友 念 特刊 内 ， 第 三 种 五 无 特 播 昔 机 之 80 号 整流 管 ， 可否 改 用 
新 式 之 25Z5 ， 整 流 管 罗 出 电压 电流 能 有 饼 否 

人 80 号 整流 管 ， 不 能 改 用 2525， 因 2525 之 壹 出 电 翘 不 移 

(1026 间 ) 在 划 窑 管内 ， 除 屏 极 条 极 仿 极 等 外 ， 人 向 有 一 个 如 小 杯 一 般 的 金属 物 ， 
未 知 有 何 功 用 也 (每 个 惧 空 管 都 有 ) o 再 有 电源 释 压 器 ， 自 己 季 成 以 后 :但 
没有 电压 才 测 验 ， 未 知 电 压 正 雁 奥 否 ， 可 否 请 亚 美 公司 加 市 部 代 需 测验 ， 
每 一 次 手 苇 费 要 多 少 

( 答 ) 里 声 管内 之 小 杯 ， 傈 时 铀 粒 用 ， 西 名 需 Getter Cup ， 在 芙 空 管 抽 气 
对 蛙 之 后 ， 通 以 电流 ， 使 之 爆燃 ， 化 需 气 体 以 吸收 芙 空 管内 剩 留 之 空气 
普通 芙 空 管 中 所 见 之 水 银色 清 膜 ， 印 傈 此 种 气体 所 疑 成 。 自 措 电 源 达 压 器 
， 如 材料 傈 隧 自 亚 美 公司 者 ， 可 持 发 票 至 亚 美 公司 门市 部 ， 当 对 费 代 乱 测 
险 o 

(1027 问 ) ”电源 释 压 器 的 稼 球 线 骨 不良， 是否 亦 能 发 生 顽 只 的 振动 声 。 再 有 发 身 
机 振 温 管 ， 屏 入 回 路 内 的 R.E. C. 如 果 取 去 不 用 ， 那 未 在 发 射 的 旦 射 有 何 

:种 现 像 发 生 o 1 
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( 符 ) 天 册 让 不 赤 ， 如 过 分 闭 实 等， 也 能 发 生 交 蔬 击发 
射 机 振 强 管 屏 极 回路 之 R.E. C. 取 去 不 用 时 ， 则 高 届 这 电流 容易 流 大 电源 
部 份 ， 有 使 电源 部 份 受 损 之 危险 
上 海南 京 路 49 号 棋 ，、 明 
〈1028 癌 ) 五 极 管 47 及 2A5 有 何 种 功效 上 的 高 下 ， 如 图 所 见 在 装 用 此 管 昱 低 扼 
= 圈 的 直 访 阻力 是 否 须 和 伍 屏 阻 相等 ， 老 然则 亚 美 出 品 中 何 号 可 胶 此 任 ， 又 C 
之 容量 是 否 随便 ， 均 请 指示 
( 答 ) 2A5 殉 出 电力 南 47 稍 大 o 


公 
每 


2A5 需 热 傍 式 ， 用 在 交流 击 基 这 
大 之 收 埋 机 上 较 47 乱 佳 o 如 图 二 三 
所 示 之 低 扼 圈 ， 交 流 混 合 阻力 下 
须 略 大 ， 可 用 亚 美 444 号 oC 因 


之 容量 与 昔 量 有 了 关 ， 可 用 ' 骂 
ME o 

湾 南 城内 顺 公 街 一 号 张 子 京 

(1029 问 ) 吧 人 有 交流 电 五 管 高 明 这 再 生 式 收音 机 : 平时 收音 基 佳 " 卷 舍 亦 有 再 
生 式 收 理 机 -- 架 著 同时 收 香 叶 ， 此 机 即 受 卷 机 授 优 ， 机 中 立 现 吐 声 ， 并 
立秋 哑 和 可， 即 有 了 研 收 划 ， 不 知 有 何方 法 锡 此 援 声 ” 

( 答 ) 再 生 却 收 昔 婴 本 能 大乱 他 人 收音 ， 可 将 雨 机 之 天 线 让 从 或 对 懂 直 角 起 

之 o 

江西 省 - 上 谈 凤 第 六 区 专员 公署 季 合 行 

(1030 问 ) ” 吉 入 近 表 呐 贵 公司 有 无 健 电 黎 路 图 两 百 古 出 售 ， 其 价 若 干 ， 又 亚 美 能 本 
每 套 共 有 从 本 ， 其 价 若 干 ， 请 合租 画 复 以 便 险 费 购 买 乱 茶 此致 9 

( 答 ) 撼 粮 电 乏 路 园 雨 百 种 刊 认 问答 莫 刊 合 订 本 中 ， 每 本 三 元 亚 美 簿 本 已 
出 十 四 种 : 每 种 四 角 。 

(1031 问 ) “人 艇 区 前 购 得 局 可 尼 255 号 (六 管 超 等 外 差 式 ) 收 音 民 一 具 ， 欲 请 贵 公 司 


D 
十 


代 需 纵 其 牧 路 图 可 否 9 
( 答 ) 做 上 处 无 此 稼 路 
海路 司 泰 昌 人 邵 “ 妆 


(1032 问 ) 。 扰 乏 电工 程 学 第 七 章 二 二 七 页 : 芙 空 管 之 炊 和 傈 供 散射 电子 所 用 ， 阁 
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得 相 芝 温度， 电子 即 能 散射 ， 固 不 论 其 通过 电流 乱 交 流 或 直流 也 9 而 碍 各 
种 芙 空 管 之 特 竹 ， 均 有 规定 用 交流 或 直流 或 交 直 流 雨 用 ， 其 理 训 是 " 对 认 
直流 用 於 交 流 者 ， 或 交流 用 稚 直 流 者 ， 有 何 嫩 病 ， 乞 蝎 数 之 
( 答 ) ”直流 趴 空 管用 放 交 流 时 旭 易 发 生 交流 声 ， 交流 昌 空 管用 座 直 流 上 时， 则 论 经 
济 上 丈 不 合算 。 其 理由 请 并 本 刊 二 稚 十 四 期 谈 谈 趴 空 管 一 文 " 
《1033 癌 ) 。 自 像 直流 二 管 收 赤 机 一 只 如 图 ， 有 和 否 错误， 未 知 何故 窟 有 振 温 声 而 钨 
电讯 声 ， 若 将 手 按 摇 击 器 负极 时 ， 则 香 沁 可 闻 ， 且 有 末 声 磊 大 : 查 各 处 接 
勿 岩 侨 ， 且 次 航 圈 每 隔 五 圈 可 收 二 三 家 ， 未 能 全 收 ， 乞 答复 之 9 


(第 一 〇 三 三 问 ) 
工 26 漆 包 烷 三 寸 径 18 图 
LI 26 读 包 缚 三 寸 径 析 轿 
La 26 漂 包 烷 三 寸 茎 35 轿 
G 3021 可 释 储 电器 
C1 00025 固定 储 划 器 
了 三 .五 比 一 低 明 率 缔 感 跨 
及 2 兆 葡 姆 柱 漏 
Ri 六 欧姆 可 沟 电 阻 “ 





( 答 ) 33 号 中 空 管 桶 原 须 加 7.5 伏 胸 两 电 如 图 所 示 ， 著 振 温 声 仍 未 止 ， 可 将 


再 生 圈 略 减 "未 句 不 解 何 意 9 


(1034 问 ) 。 RCA 33 趴 空 管 ， 将 二 伏 胸 著 电池 贸 上 和 后 ， 未知 何故 ” 连 柱 秋 亦 亮 ? 
且 热 庶 其 高 ， 查 二 伏 胸 昔 电池 连接 30 及 33 各 一 只 ， 冰 有 六 欧姆 电阻 串 过 
， 未 知 该 芙 空 管 有 损 否 ， 亦 示 明 之 9 

( 答 ) 因 扰 丙 电压 ， 屏 流 过 大 ， 或 坊 出 爸 压 器 ， 或 扬声器 损 断 所 致 ， 和 久 用 有 
损 芙 空 管 壹 命 " 


宜山 孝 一 言 

(1035 间 ) 第 二 矢 第 一 期 ， 人 经济 四 管 交 流 机 ， 喜 面 用 的 C3C4 多 少 Mfd ，RIR2 
Ra 多 少 欧姆 ， 请 在 贵 杂 苇 答复 9 

( 待 ) C3C4 需 .05 Mfd o RI 和 埠 300 欧 姆 ，R2Ra3 须 砚 乙 之 大 小 而 定 9 

宁波 慈 东 重 市 钱 重 租 德 

(1036 问 ) : ， 艇 卡 装 有 百 乐 四 管 直流 电 长短 广 收 香 机 一 具 ” 天狗 长 连 引 入 衔 七 十 尺 
; 收 攻 北 平 上 海 杭 州 南 京 等 播 香 甚 绝 量 但 南昌 太原 小 吕 宋 等 处 从 未 收 到 
不 知 何故 ， 请 群 租 示 知 " 

第 十 七 期 ( 赴 演 省 : 思 = 月 5 王 3 泪 》 
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( 答 ) 。， ”能 收 北平 而 不 能 收 南 昌 奥 小 吕 宋 ， 丽 傈 天 粮 或 环 卉 方向 天保。 致 庆 太 
原 ， 则 因 路 程 过 速 ， 电力 太 小 所 和 致 o 


《1037 问 ) 。” 堵 照 一 百 另 一 赂 上 装 就 后， 在 宣 波 收 昔 不 用 天 地 称 可 和 否 收 北平 南昌 及 上 
海 杭州 等 不 播 理 ， 匡 示 知 o 


丛 ) “如 不 用 天 地 穆 妨 不 能 区 如 此 优良 成 绩 


(1038 疝 》 中 国 绑 称 电 第 一 答 第 天 期 称 路 图 第 一 百 〇 一 图 ， 藻 用 二 只 .32 ， 二 只 


30 ， 末 上航 放大 用 31 抽空 管 ， 甲 电 用 赣 电 三 伏 腊 ，RIR2?R5R6R7 是 否 可 
及 省 去 ， 如 不 能 省 去 ， 旭 RI1RzR3sR4R5R6R7 各 容量 伙 何 ， 人 
另 件 : 亚 美 公司 有 否 出 售 ， 铺 群 租 示 知 9 


( 答 ) 甲 电 如 用 3 伏 腕 ”电阻 不 能 省 略 。RIR2R5R6 钓 篇 17 后 呈 志 R7 乱 
8 欧姆 5 未 航 芙 空 管 过 两 电压 须 改 乱 22.5 伏 胸 
湖州 安定 书 埠 永昌 寡 厂 李 铸 和 


〈1039 间 ， 全 入 自 役 一 六 管 杰 : 在 收 各 播 否 人 台 香 量 最 高 的 上 时候， 声音 往往 要 模糊 
; 不 知 其 原因 ， 请 群 示 知 ， 以 便 改 良 o 

〈 答 ) 收音 机 在 得 量 最 高 上 时， 和 发音 炬 糊 ， 此 乃 攻 空 管 荷 负 过 重 ， ， 或 揭 声 器 受 
振 过 烈 所 致 ， 除 增加 低 放 级 或 易 较 大 提 声 器 外 ， 另 扰 他 法 

香港 文 咸 西 街 二 十 二 号 何 概 桥 

(1040 癌 ) 鄙人 於 三 个 月 前 ， 购 有 RCA. Victor M17 四 管 楼 o 所 用 中 空 管 筷 RCA 
36-87-38-39 初时 收 香 甚 佳 o 但 不 久之 个， 揭 声 器 声 如 破 乌 ， 须 优 公 楼 温 
度 增加 时 ， 则 如 党 清晰 o 此 现象 日 甚 一 日 ， 请 阅 是 否 因 芙 安 管 用 蔓 之 故 ， 
及 有 何 补救 之 方 c 

( 答 ) 或 傈 曝 空 管用 丝 之 故 ， 但 未 林 见 ， 不 能 决定 o 


” 淡 口 中 山路 生成 里 一 O 〇 五 号 锅 理 多 租 号 周 租 党 


《1041 间 ) ”鄙人 入 作 再 生 式 一 管 机 ， 日 能 收 南 京 夜 能 收 赣 京 及 南昌 广东 日 本 等 碟 ， 
但 得 极 小 ， 且 带 各 种 杂 吾 ， 让 以 手指 按 于 天 粮 接 柱 上 ， 则 来 袁 重 而 清晰 ， 


请 问 傈 何 移 故 。 : 
〈 答 ) 炙 ， 傈 天 贸 装 置 不 佳 ， 可 条 心 检查 ， 改 装 试 之 
下 海天 渡 路 七 五 四 街 十 四 号 张 叔 臣 


(1042 癌 ) 鄙人 照 新 闻 报 抵 黎 电 巡 刊 做 过 好 多 只 矿石 机 ， 和 结果 多 很 好 ， 如 国 华 # 
”东方 ， 中西， 大 中 华 ， 莫 美 ， 郁 可 ”及 上 海 都 能 收 到 ， 不 过 和 宦 要 茜 东 一 播 
香 ， 那 末 许 多 电 人 台 完 全 打倒 : 请 代 副 人 想 一 个 方法 " 闻 据 多 交 访 一 管 机 ， 

能 谢 鹿 器 ， , 四 择 其 佳之 最 佳 纹 路 了 未 知 此 种 牧 路 贵 公 司 可 有 出 售 否 9 
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幸 ) 磺 石 机 时 择 性 本 不 其 佳 ， 合 处 与 华东 其 近 ， 更 关 想 法 o 交流 一 管 楼 贸  、 
路 图 请 参阅 本 刊 二 知 十 四 期 629 页 ， 惟 放 扬 击 器 义 不 其 沟 o 

上 海 四 川路 青年 会 中 学 吹 子 松 3 
《1042 间 ) 。 附 上 一 周 请 更 正 刊 入 中 国 扰 乏 电 中 ， 冰 将 L，LI ，L? 1L3 2 [4 之 
圈 数 标明 (此 线 于 550 蛛网 板 上 ) 。 





人 一 A+ B+ 8B+ 
C+135Me B 一 45V 90V. 22.5V. 135V 
(第 一 〇 四 二 问 ) 
C, C2 三 .00046  C3 二 .00055 Cr 三 .01 CC 二 .002 


( 答 ) 来 图 可 用 :工业 15 圈 ;LI 缠 71 圈 ，L? 炉 30 圈 :，L3 缮 71 圈 :LIL4 
绪 50 圈 ， 以 上 称 圈 均 用 26 号 多 钞 包 o 


浙江 省 衢州 蛟 凶 街 徐 兆 昌 丙 记 号 徐 安然 


《1043 间 ) ”有 R,C .A. 交流 直 瀛 乾 电 三 用 七 管 手提 收 井 机， 其 中 稼 路 未 知 如何 构 造 
， 请 在 芙 刊 上 将 其 详 秋 粽 路 给 出 ， 而 所 用 另 件 容量 亦 条 娃 明和 且 o 


( 答 ) 请 告知 该 机 式 号 ， 始 能 检查 营 路 圆 o 
《1044 问 ) 鄙人 和 欲 照 足 刊 一 答 二 十 一 期 一 四 夫 种 称 路 改造 二 百 仿 伏 股 交 流 直 


流 及 乾 电 池 三 用 旅行 机 比 是 不 用 天 称 可 能 收 蓝 上海 ， 其 中 摇 路 应 如 何 改 
造 ， 而 全 机 所 用 另 件 容 量 如 何 ， 务 请 话 秋 指示 勿 却 需 荷 9 


( 答 ) 该 乏 路 ， 如 用 交流 或 直流 ， 均 可 有 照 原 图 装置 ， 如 和 欲 同时 了 林 用 辫 志 池 ， 
有 旭 势 所 能 ， 车 该 称 路 炎 极 均 傈 中 联 ， 如 和 欲 用 乾 电 池 期 应 改 成 东 联 也 o 寺 
种 手 伟 ， 趴 可 应 用 许多 接 引 交 换 键 司 之 ， 但 蕉 经 济 角 不 合算 ， 且 管理 手 绩 


麻 硕 ， 亦 不 合 实用 也 。 em 
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